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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1969 

11 Σεπτεμβρίου 2015 


ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. 2231.3-1/422/2015 

Κύρωση Κανονισμού Σπουδών Κέντρων Επιμόρφωσης 
Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Σ./Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.). 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 8 του Ν.δ. 1383/1973 «Περί ιδρύσεως 
Κέντρων Επιμορφώσεως Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού 
(ΚΕΣΕΝ)» (ΦΕΚ 94Α724-04-1973), όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν.Δ. 203/1973 (ΦΕΚ 267Α704-10-1973). 

β) Του εδαφ. β της παρ. 14 του άρθρου 15 του 
Ν. 2743/1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
211Α713-10-1999). 

γ) Του Π.δ. 24/2015 «Σύσταση και μετονομασία υπουρ¬ 
γείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 20Α727-01-2015). 

δ) Του Π.δ. 65/2015 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω¬ 
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 106Α728-08-2015). 

ε) Της υπ’ αριθμ. Υ16 απόφασης της Πρωθυπουργού 
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή 
Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρι¬ 
σμού, Χρήστο Ζώη» (ΦΕΚ 1866Β730-08-2015). 

στ) Του Π.δ. 79/2012 «Αποδοχή τροποποιήσεων της 
Διεθνούς Σύμβασης Τια πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης 
πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 
1978”, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 όπως αυτή 
τροποποιήθηκε» (ΦΕΚ 137Α714-06-2012). 

ζ) Του Π.δ. 119/2014 «Προσαρμογή του ελληνικού δι¬ 
καίου στην οδηγία 2008/106/ΕΚ του ευρωπαϊκού κοινο¬ 
βουλίου και του συμβούλιου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 
για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών 
και της οδηγίας 2012/35/ΕΕ του ευρωπαϊκού κοινοβου¬ 
λίου και του συμβουλίου, της 21ης Νοεμβρίου 2012 “περί 
τροποποιήσεως της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχι¬ 
στο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών”» (ΦΕΚ 188Α7 
08-09-2014). 

η) Του Π.δ. 141/2014 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδει¬ 
κτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας 
στα πλοία και άλλες διατάξεις - Αντικατάσταση Προ¬ 
εδρικού διατάγματος 243/1998» (ΦΕΚ 232Α720-10-2014). 


θ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Την υπ’ αριθμ. 02/13-08-2015 γνώμη του Συμβουλίου 
Ναυτικής Εκπαίδευσης. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

1. Κυρώνουμε τον Κανονισμό Σπουδών ΚΕΣΕΝ και τα 
παραρτήματά του, ως ακολούθως: 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΚΕΣΕΝ 
ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ-ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Άρθρο 1 
Γ ενικά 

1. Η Επιμόρφωση στα ΚΕΣΕΝ περιλαμβάνει θεωρητική 
και πρακτική διδασκαλία για την επαγγελματική κατάρ¬ 
τιση προς απόκτηση Διπλωμάτων Πλοιάρχων και Μηχα¬ 
νικών Α' και Β' τάξης και επιμόρφωσης στελεχών Ε.Ν. 

2. Η θεωρητική και πρακτική διδασκαλία γίνεται σύμ¬ 
φωνα με τον παρόντα Κανονισμό και τα μαθήματα που 
διδάσκονται, αποτελούν ανεξάρτητους κύκλους σπου¬ 
δών, οι οποίοι περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό. 

3. Οι βασικές διατάξεις για την Οργάνωση, Διοίκηση 
και Λειτουργία των ΚΕΣΕΝ καθορίζονται στο Π.δ. που 
εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση του Ν.δ. 1383/1973. Όπου 
στα επόμενα αναφέρεται Π.δ. χωρίς ειδικότερο προσ¬ 
διορισμό, νοείται το ανωτέρω Π.δ.. 

Άρθρο 2 

Όργανα Διοίκησης ΚΕΣΕΝ 

1. Η λειτουργία κάθε ΚΕΣΕΝ είναι κάτω από την άμεση 
εποπτεία του Διοικητή, που είναι Ανώτερος ή Ανώτατος 
Αξιωματικός του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτο¬ 
φυλακής, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του στο πλαί¬ 
σιο των κειμένων διατάξεων και των αποφάσεων του 
Υπουργού Ο.Υ.Ν.Τ και προΐσταται των Υπηρεσιών και του 
Προσωπικού του ΚΕΣΕΝ. Όταν ο Διοικητής του ΚΕΣΕΝ 
απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από τον Υποδι¬ 
οικητή του ΚΕΣΕΝ που είναι Ανώτερος Αξιωματικός του 
Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Επίσης, ο 
Υποδιοικητής ασκεί τα καθήκοντα του Προϊσταμένου 
της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας του ΚΕΣΕΝ. 
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2. α.Έργο του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ είναι ο συντο¬ 
νισμός των αποφάσεων των Εκπαιδευτικών Συμβουλίων 
κάθε ειδικότητας, ώστε αυτές να εντάσσονται σε ενιαίο 
πλαίσιο λειτουργίας του ΚΕΣΕΝ. Στο πλαίσιο αυτό, το 
Συμβούλιο προσδιορίζει τις ανάγκες του Κέντρου σε 
Εκπαιδευτικό προσωπικό, τον αναγκαίο εξοπλισμό και 
γενικά τη λήψη κάθε είδους μέτρων για την εύρυθμη λει¬ 
τουργία του ΚΕΣΕΝ και προτείνει σχετικά στο ΥΠΟΥΝΤ. 
Επίσης, το Συμβούλιο εισηγείται προς το Διοικητή για 
την εκτέλεση έργων εντός του ΚΕΣΕΝ. 

β. Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ είναι ο Διοι¬ 
κητής του ΚΕΣΕΝ. Μέλη του Συμβουλίου είναι ο Υποδι¬ 
οικητής, οι Διευθυντές Σπουδών οι Αναπληρωτές Διευ¬ 
θυντές Σπουδών και ένας εκπρόσωπος των Καθηγητών 
από κάθε ειδικότητα. Για εκπαιδευτικά θέματα δύναται 
να καλείται στο Συμβούλιο με δικαίωμα ψήφου, ένας 
εκπράσωπος των σπουδαστών από κάθε ειδικάτητα. 
Ως Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται με ημερήσια 
διαταγή του Διοικητή ένας εκ του Διοικητικού Προσω¬ 
πικού που υπηρετεί στο ΚΕΣΕΝ. 

γ. Το Συμβούλιο του ΚΕΣΕΝ συγκαλείται από το Δι¬ 
οικητή τακτικά κάθε τρεις (03) μήνες. Εκτάκτως και 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν επείγοντα θέματα, 
συγκαλείται κατά την κρίση του Προέδρου του ή όταν 
τούτο ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών του με 
έγγραφη αίτηση, στην οποία θα αναφέρονται τα προς 
συζήτηση θέματα. Τα μέλη του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ 
καλούνται με έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναφέ- 
ρονται η ημερομηνία και η ώρα της συνεδρίασης, καθώς 
και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Για την ύπαρξη 
απαρτίας του Συμβουλίου, πρέπει να είναι παρόντα τα 
δυο τρίτα (2/3) των μελών του. Σε περίπτωση που δεν 
υπάρξει απαρτία η συνεδρίαση διεξάγεται την επομένη 
εργάσιμη ημέρα και αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου 
(1/3) των μελών. 

δ. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με 
σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων μελών. Σε πε¬ 
ρίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. 
Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με φανερή 
ψηφοφορία, πλην θεμάτων για τα οποία αποφασίζει 
διαφορετικά το Συμβούλιο. Στο τέλος της συνεδρίασης 
του Συμβουλίου ή στην αρχή της επάμενης συνεδρία¬ 
σης επικυρώνονται τα πρακτικά της συνεδρίασης και 
φυλάσσονται στο ΚΕΣΕΝ σε βιβλίο από το Γραμματέα 
του Συμβουλίου. 

Άρθρο 3 

Εκπαιδευτικό Συμβούλιο - Διεύθυνση Σπουδών 

1. Στη Διεύθυνση Σπουδών κάθε ειδικότητας λειτουρ¬ 
γεί Εκπαιδευτικό Συμβούλιο που είναι το αρμόδιο όργα¬ 
νο για θέματα εκπαίδευσης της Διεύθυνσης. Ειδικότερα, 
εισηγείται για: 

α. την προκήρυξη θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
των ΚΕΣΕΝ, 

β. σχετικά με τα κατάλληλα διδακτικά βοηθήματα και 
τις τροποποιήσεις που ενδείκνυνται στη διδακτέα ύλη, 
γ. την προμήθεια εποπτικών μέσων και οργάνων δι¬ 
δασκαλίας που είναι αναγκαία, 
δ. τον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης καθώς και κάθε 
άλλο μέτρο που αποσκοπεί στην επίτευξη των εκπαι¬ 
δευτικών στόχων. 

2. α. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο προεδρεύει ο οικείος 
Διευθυντής Σπουδών και συμμετέχουν ο Αναπληρωτής 
Διευθυντής Σπουδών, το Εκπαιδευτικό Προσωπικό (μό¬ 


νιμο και ΙΔΑΧ), δύο (02) εκπρόσωποι των σπουδαστών 
και μόνο για σπουδαστικά θέματα της Διεύθυνσης. Το 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ορίζει εκ των μελών του το 
Γραμματέα του για θητεία ενός (01) έτους. 

β. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δύναται να παρευρί- 
σκεται, αν το επιθυμεί, ο Διοικητής του ΚΕΣΕΝ. 

γ. Στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο δύναται να συμμετέχει 
και το Έκτακτο Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Διεύθυν¬ 
σης, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

3. α. Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον 
Πρόεδρό του τακτικά κάθε μήνα και εκτάκτως κατά 
την κρίση του Προέδρου του ή όταν τούτο ζητηθεί από 
το ένα τρίτο (1/3) των μελών του με έγγραφη αίτηση 
στην οποία θα αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα. 
Τα μέλη του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου καλούνται με 
έγγραφη πρόσκληση στην οποία αναφέρονται η ημερο¬ 
μηνία και η ώρα της συνεδρίασης καθώς και τα θέματα 
της ημερήσιας διάταξης. Για την ύπαρξη απαρτίας του 
Συμβουλίου, πρέπει να είναι παρόντα τα δυο τρίτα (2/3) 
των μελών του. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία 
η συνεδρίαση διεξάγεται την επομένη εργάσιμη ημέρα 
και αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών. 

β. Οι αποφάσεις του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου λαμ- 
βάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρισταμένων με¬ 
λών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του 
Προέδρου. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται 
με φανερή ψηφοφορία, πλην θεμάτων για τα οποία 
αποφασίζει διαφορετικά το Συμβούλιο. Στο τέλος της 
συνεδρίασης του Συμβουλίου ή στην αρχή της επόμενης 
συνεδρίασης επικυρώνονται τα πρακτικά της συνεδρία¬ 
σης και φυλάσσονται στη Διεύθυνση Σπουδών, σε βιβλίο, 
από τον εκτελούντα χρέη Γ ραμματέα του Συμβουλίου. 

4. Τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Διευθυντών 
Σπουδών και των Αναπληρωτών Διευθυντών Σπουδών 
απορρέουν από τις διατάξεις του Π.δ. Οι Διευθυντές 
Σπουδών όταν απουσιάζουν ή κωλύονται αναπληρώ¬ 
νονται στα καθήκοντά τους από τους Αναπληρωτές 
Διευθυντές Σπουδών. 

5. Η ευθύνη για την εκτέλεση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων ανήκει στον αρμόδιο κατά ειδικότητα 
Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος είναι υπεύθυνος για θέ¬ 
ματα της Διεύθυνσης Σπουδών, της οποίας προΐσταται. 
Ειδικότερα, ο Διευθυντής Σπουδών είναι υπεύθυνος για: 

α. Τον ετήσιο προγραμματισμό 

β. Τη συγκρότηση των σπουδαστών σε Τμήματα. 

γ. Την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων δι¬ 
δασκαλίας και την παρακολούθηση της κανονικής τους 
εκτέλεσης. 

δ. Τη σύνταξη των τελικών πινάκων επιτυχίας των 
σπουδαστών. 

ε. Την εισήγηση προς το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της 
Διεύθυνσης για την έγκριση της ανάθεσης μαθημάτων 
στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, καθώς επίσης και της 
κατανομής αυτού σε Τμήματα. Για τον σκοπό αυτό το 
Εκπαιδευτικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην αρχή του Εκ- 
παιδευτικούΈτους και όποτε οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
επιτάσσουν την δημιουργία επιπλέον ή συγχώνευση 
Τ μημάτων. 

στ. Την παρακολούθηση του διδακτικού έργου του 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού. 

ζ. Τη διαφύλαξη των γραπτών δοκιμίων των σπουδα¬ 
στών για ένα έτος. 
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6. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σπουδών, υπό την ευ¬ 
θύνη του Διευθυντή Σπουδών, είναι αρμόδιος για: 

α. Την καθημερινή παραλαβή των δελτίων της ύλης 
που διδάχτηκε και παρουσίας των σπουδαστών και την 
καταχώρισή τους στα οικεία βιβλία. 

β. Τη σύνταξη καταστάσεων των ωρών διδασκαλίας 
των Καθηγητών που πραγματοποιούνται κάθε μήνα. 

γ. Τον έλεγχο της τήρησης από τη Γραμματεία της 
σπουδαστικής κατάστασης κάθε σπουδαστή με πλήρη 
στοιχεία (Αριθμός Μητρώου κ.λπ.). 

Άρθρο 4 

Εκπαιδευτικό προσωπικό 

1. Το Εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων 
υποχρεούταί: 

α. να εκτελεί το διδακτικό του έργο σύμφωνα με το 
εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, καθώς και τον πα¬ 
ρόντα Κανονισμό Σπουδών. 

β. να παραμένει στο Κέντρο μέχρι την λήξη των μαθη¬ 
μάτων κατ’ ελάχιστον 6 ώρες συνεχώς την ημέρα και να 
εκτελεί, όταν δεν απασχολείται με διδασκαλία, τις σχε¬ 
τικές εργασίες που του αναθέτει ο αρμόδιος Διευθυντής 
και που έχουν σχέση με τη λειτουργία της Διεύθυνσης 
Σπουδών. Εφόσον το ΚΕΣΕΝ, συμπεριλαμβανομένων και 
των Τμημάτων ειδικής εκπαίδευσης, λειτουργεί πρωί - 
απόγευμα, η απασχόληση του Εκπαιδευτικού Προσωπι¬ 
κού είναι μόνο πρωινή ή μόνο απογευματινή ή μπορεί να 
είναι, με συγκατάθεση του Εκπαιδευτικού συνεχόμενη 
πρωί - απόγευμα. 

γ. να εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τα διδα¬ 
κτικά βοηθήματα (βιβλία, νομοθετήματα, κανονισμούς, 
κ.λπ.) ή τμήματα βοηθημάτων που θα χρησιμοποιούν οι 
σπουδαστές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν κατάλ¬ 
ληλα βοηθήματα στην ελληνική γλώσσα οι Καθηγητές 
εισηγούνται τη μετάφραση ξενόγλωσσων. Αν υπάρχει 
αντικειμενική αδυναμία υλοποίησης των ανωτέρω, οι 
Καθηγητές παραδίδουν στην Διεύθυνση Σπουδών για 
εκτύπωση και διανομή στους σπουδαστές τις απαραί¬ 
τητες σημειώσεις. 

δ. να εισηγείται στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο τις με¬ 
ταβολές που απαιτούνται, κατά τη γνώμη του, στην ύλη 
που διδάσκει. 

ε. να παραδίδει καθημερινά υπογεγραμμένα τα δελ¬ 
τία της ύλης που διδάχτηκε και της παρουσίας των 
σπουδαστών. 

στ. να συμμετέχει στις συνεδριάσεις των συλλογικών 
οργάνων. 

2. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης του 
Εκπαιδευτικού προσωπικού ορίζονται, κατά βαθμίδα, 
ως εξής: 

α. Οι Διευθυντές Σπουδών, εκτάς των καθηκάντων 
τους που αναφέρονται στο Άρθρο 3, υποχρεούνται να 
διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους ή να απα¬ 
σχολούνται σε εξετάσεις έξι (06) ώρες την εβδομάδα. 

β. Οι Αναπληρωτές Διευθυντές Σπουδών, εκτός των 
καθηκόντων τους που αναφέρονται στο Άρθρο 3, υπο- 
χρεούνται να διδάσκουν μαθήματα της ειδικότητάς τους 
ή να απασχολούνται σε εξετάσεις δέκα (10) ώρες την 
εβδομάδα. 

Οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας ή εξέτασης ή επι¬ 
τήρησης του υπόλοιπου Εκπαιδευτικού Προσωπικού ορί¬ 
ζονται ως εξής: 

γ. Καθηγητές: δώδεκα (12) ώρες. 

δ. Καθηγητές Αγγλικής Γλώσσας: δώδεκα (12) ώρες. 


ε. Επιμελητές Εργαστηρίων: δεκαοκτώ (18) ώρες. 

Οι παραπάνω ώρες κατανέμονται κατά το δυνατό σε 
ίσα μέρη από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. 

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατά ανώτατο όριο 
δώδεκα (12) ώρες την εβδομάδα, είναι δυνατό να ανατί¬ 
θεται διδασκαλία στο Εκπαιδευτικό Προσωπικό και πέρα 
από το ανώτατο ωράριο διδακτικής απασχόλησής του, 
όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο 2 του 
παρόντος άρθρου. Για τις ώρες αυτές καταβάλλεται 
ωριαία αποζημίωση το ύψος της οποίας καθορίζεται με 
κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονο¬ 
μίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. 

4. α. ΟιΈκτακτοι Καθηγητές, εκτός από την απασχό¬ 
λησή τους κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, οφείλουν 
να συμμορφώνονται ακριβώς με τις διατάξεις περί εξε¬ 
τάσεων των σπουδαστών που προβλέπονται από τον 
παρόντα Κανονισμό. Για τη συγγραφή σημειώσεων ή 
συμπληρωματικών εκπαιδευτικών βοηθημάτων, απαι¬ 
τείται προηγούμενη έγκριση του Εκπαιδευτικού Συμ¬ 
βουλίου. Για τις εργασίες αυτές καταβάλλεται στους 
καθηγητές αμοιβή, η οποία καθορίζεται με απόφαση 
του Υπουργού Ο.Υ.Ν.Τ.. 

β. ΟιΈκτακτοι Καθηγητές κατά την περίοδο των εξε¬ 
τάσεων οφείλουν, εφόσον έχουν επιλεγεί, να ασκούν 
τα καθήκοντα του επιτηρητή στις αίθουσες όπου εξε¬ 
τάζονται οι σπουδαστές. Η μέγιστη αποζημίωση που 
δικαιούνται οιΈκτακτοι Καθηγητές, κατά την διάρκεια 
των εξετάσεων αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της 
εξέτασης και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερ¬ 
βαίνει τις 3 ώρες ανά εξέταση ή επιτήρηση. 

Άρθρο 5 

Γραμματείες Σπουδών 

1. Σε κάθε Διεύθυνση Σπουδών λειτουργεί Γραμματεία 
Σπουδών με τις αρμοδιότητες που ορίζονται από το 
ανωτέρω Π.δ.. 

2. Σε κάθε Γ ραμματεία Σπουδών διατίθεται πολιτικό 
προσωπικό, καθώς και προσωπικό του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. 

Άρθρο 6 

Συντονιστικές Επιτροπές 

1. Η έκφραση των απόψεων και η προβολή των αι¬ 
τημάτων των σπουδαστών των ΚΕΣΕΝ στις αρμόδι¬ 
ες υπηρεσίες του ΥΠΟΥΝΤ, για σπουδαστικά θέματα, 
γίνεται από τριμελείς επιτροπές των σπουδαστών, οι 
οποίες εκλέγονται από αυτούς, σε γενική συνέλευση 
που πραγματοποιείται εντός των ωρών διδασκαλίας. 
Οι ώρες διδασκαλίας που δεν πραγματοποιούνται λόγω 
γενικής συνέλευσης, αναπληρώνονται με μέριμνα των 
Διευθυντών Σπουδών. 

2. Για τη γενική συνέλευση των σπουδαστών διατίθε¬ 
ται κατάλληλη αίθουσα του Κέντρου από την Διοίκηση 
και χορηγούνται μέχρι δύο (02) ώρες ανά κύκλο και όχι 
εντός των τελευταίων τριών (03) ωρών διδασκαλίας 
κάθε ημέρας. Εκτός των ωρών διδασκαλίας δύναται να 
πραγματοποιείται και έκτακτη γενική συνέλευση, εντός 
των χώρων του ΚΕΣΕΝ. 

Άρθρο 7 

Εγγραφή Σπουδαστών 

1. Για την εγγραφή των υποψηφίων Πλοιάρχων και 
Μηχανικών Α' και Β' Τάξης, στα τμήματα των ΚΕΣΕΝ, οι 
ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλλουν στις Γ ραμ¬ 
ματείες των Κέντρων τα εξής δικαιολογητικά: 

α. Αίτηση του υποψηφίου. 
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β. Πιστοποιητικό του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Δ', 
ότι έχει τα απαιτούμενα προσόντα για την απόκτηση 
του αντίστοιχου διπλώματος και στο οποίο να φαίνεται 
επίσης, η θαλάσσια υπηρεσία του μετά την απόκτηση 
του προηγούμενου διπλώματος. 

γ. Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. 

2. Οι εγγραφές λήγουν δύο εβδομάδες πριν από την 
έναρξη κάθε εκπαιδευτικού κύκλου. 

3. Υποψήφιοι που βρίσκονται κατά την περίοδο των 
εγγραφών μακριά από την πόλη, στην οποία εδρεύει το 
ΚΕΣΕΝ, μπορούν να ζητούν προσωρινή εγγραφή τους με 
συστημένη επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλε¬ 
κτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεγράφημα που πρέπει να 
περιέρχεται στη Γραμματεία του Κέντρου μέσα στην 
προθεσμία της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού. Οι 
υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής είναι υποχρεωμένοι 
να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που προβλέπονται, 
το αργότερο μέχρι και την προηγούμενη ημέρα από την 
έναρξη των μαθημάτων. 

4. Ο Διοικητής με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή 
Σπουδών, κατ’ εξαίρεση, μπορεί να κάνει δεκτή αίτη¬ 
ση εγγραφής, εφόσον οι δυνατότητες του Κέντρου το 
επιτρέπουν και εφόσον ο υποψήφιος σπουδαστής ήταν 
ναυτολογημένος μέχρι και δύο (02) ημέρες πριν από την 
έναρξη των μαθημάτων. 

5. Για την εγγραφή υποψηφίων σε κύκλους σπουδών 
απαιτείται θαλάσσια υπηρεσία, όπως παρακάτω: 

α. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α' τάξης Ε.Ν. 
έχουν δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε έναν κύκλο 
σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει το σύνολο της 
απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας για την απόκτηση 
του αντιστοίχου διπλώματος, όπως αυτή προβλέπεται 
από τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 

β. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Β' τάξης Ε.Ν., 
κατά την πρώτη φοίτησή τους στο ΚΕΣΕΝ, εγγράφο- 
νται σε έναν κύκλο σπουδών. Οι υποψήφιοι αυτοί έχουν 
δικαίωμα εγγραφής και φοίτησης σε αυτό τον κύκλο 
Σπουδών, εφόσον έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 
ένα τρίτο (1/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας 
για την απόκτηση του αντίστοιχου διπλώματος, όπως 
αυτή προβλέπεται από τις ισχύουσες σχετικές διατά¬ 
ξεις. Δικαίωμα εγγραφής σε επόμενο κύκλο σπουδών 
έχουν αυτοί, που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τα 
δύο τρίτα (2/3) της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας 
και στον τελευταίο κύκλο σπουδών αυτοί που έχουν 
συμπληρώσει τη συνολική απαιτούμενη θαλάσσια υπη¬ 
ρεσία και κρίθηκαν ικανοί κατά την υγειονομική εξέταση. 

6. α. Στο τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης ΘΜΟδδ 
(Θ.0.0.) του ΚΕΣΕΝ/ΡΗ-ΡΕ εγγράφονται και φοιτούν κά¬ 
τοχοι διπλώματος Πλοιάρχου πάσης τάξης. 

β. Στο ειδικό τμήμα Χειριστών Γ ενικής Χρήσης ΘΜΟδδ 
(0.0.0.) εγγράφονται και φοιτούν οι απόφοιτοι ΑΕΝ/ 
Πλοιάρχων εναλλασσομένης εκπαίδευσης. 

γ. Στο τμήμα Χειριστών Μικρής Εμβέλειας εντός περι¬ 
οχών Α1 (δΡΟ) εγγράφονται και φοιτούν: υποψήφιοι και 
κάτοχοι άδειας χειριστού πηδαλιούχου, κάτοχοι επαγ¬ 
γελματικής άδειας αλιείας, με βεβαίωση της οικείας 
Λιμενικής Αρχής, με τα στοιχεία του επαγγελματικού 
αλιευτικού σκάφους του οποίου ασκούν τη διακυβέρ¬ 
νηση, κυβερνήτες οι οποίοι στερούνται Πιστοποιητικού 
ΒΟΘ, ναύκληροι που ασκούν διακυβέρνηση σκαφών για 
τα οποία προβλέπεται πτυχίο Χειριστών Μικρής Εμβέ¬ 
λειας ΘΜΟδδ. 


δ. Στο τμήμα Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης ΘΜΟδδ 
(Β.Ο.Θ) εγγράφονται και φοιτούν υποψήφιοι και κάτοχοι 
πτυχίων Κυβερνητών Α'-Β'-Γ τάξης. Κυβερνητών ρυ¬ 
μουλκών και Τουριστικών Θαλαμηγών, καθώς επίσης και 
υποψήφιοι κάτοχοι πτυχίου ειδικού Κυβερνήτη. 

Άρθρο 8 

Μητρώο Σπουδαστών 

1. Κάθε Διεύθυνση Σπουδών τηρεί Μητρώο Σπουδα¬ 
στών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία και όλα τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά των σπουδαστών. 

2. Το Μητρώο Σπουδαστών περιλαμβάνει τα εξής 
στοιχεία: 

α) αύξοντα αριθμό 

β) πλήρη ατομικά στοιχεία του σπουδαστή 
γ) Μ.Ε.Θ. 

δ) ημερομηνία εγγραφής 
ε) ημερομηνία εξέτασης κάθε μαθήματος 
στ) βαθμολογία επίδοσης σε κάθε μάθημα 
ζ) βαθμολογία κάθε κύκλου 
η) απουσίες και 
θ) ποινές 

Το Μητρώο Σπουδαστών υπογράφεται από εκείνους 
που εκτέλεσαν και έλεγξαν τις καταχωρήσεις και από 
το Διευθυντή Σπουδών. 

Άρθρο 9 

Εκπαιδευτικές περίοδοι - Κύκλοι Σπουδών 

1. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΚΕΣΕΝ/Πλοιάρ- 
χων περιλαμβάνονται στους παρακάτω κύκλους: 

Τμήμα Πλοιάρχων Α' τάξης 

Ένας (01) κύκλος σπουδών που διαρκεί 98 ώρες υπο¬ 
χρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 17 εργάσιμες 
ημέρες από τις οποίες, οι 14 διατίθενται για διδασκαλία 
και οι 3 για εξετάσεις. 

Τ μήμα Πλοιάρχων Β' τάξης 

Τρεις (03) κύκλοι σπουδών έκαστος των οποίων διαρ- 
κεί 203 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Β' Πλοιάρχων 
είναι 34 εργάσιμες ημέρες, από τις οποίες οι 29 διατί¬ 
θενται για διδασκαλία και οι 5 για εξετάσεις. 

2. Τα μαθήματα που διδάσκονται στο ΚΕΣΕΝ/Μηχανι- 
κών περιλαμβάνονται στους παρακάτω κύκλους: 

Τ μήμα Μηχανικών Α' τάξης 

Ένας (01) κύκλος σπουδών που διαρκεί 112 ώρες υπο¬ 
χρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια του κύκλου σπουδών είναι 20 εργάσιμες 
ημέρες από τις οποίες, οι 16 διατίθενται για διδασκαλία 
και οι 4 για εξετάσεις. 

Τ μήμα Μηχανικών Β' τάξης 

Τρεις (03) κύκλοι σπουδών έκαστος των οποίων διαρ- 
κεί 245 ώρες υποχρεωτικής παρακολούθησης. 

Η διάρκεια κάθε κύκλου των υποψηφίων Β' Μηχανικών 
είναι 42 εργάσιμες ημέρες από τις οποίες, οι 35 διατί¬ 
θενται για διδασκαλία και οι 7 για εξετάσεις. 

3. Στα ΚΕΣΕΝ εκτός των καθορισμένων κύκλων σπου¬ 
δών και κατά τη διάρκεια όλου του Εκπαιδευτικού έτους, 
μπορεί να διοργανώνονται διαλέξεις και σεμινάρια σε 
θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. 

4. Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν σε αλλεπάλληλους κύκλους, 
από 01 Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι τις 10 Ιουλίου του 
επόμενου έτους. Η εν λόγω χρονική περίοδος καλείται 
εκπαιδευτικό έτος. 
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Για τη λειτουργία των Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευ¬ 
σης του άρθρου 17 και του ειδικού τμήματος Χειριστών 
Γενικής Χρήσης ΟΜϋδδ (0.0.0) της περ. (στ) της παρ. 1 
του άρθρου 10 (Παράρτημα ΣΤ'), το εκπαιδευτικό έτος 
λήγει στις 19 Ιουλίου. 

5. Τα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν από Δευτέρα μέχρι και Πα¬ 
ρασκευή, πρωί και απόγευμα από 08.00 έως 20.00 σύμ¬ 
φωνα με το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται από το 
Διευθυντή Σπουδών. Επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση 
σπουδαστού σε κύκλο προαγωγικού διπλώματος και σε 
τμήμα ειδικής εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι τα 
αντίστοιχα τμήματα λειτουργούν σε διαφορετικά ωρά¬ 
ρια. Δεν επιτρέπεται η παράλληλη φοίτηση σε κύκλους 
του ιδίου προαγωγικού διπλώματος. 

Άρθρο 10 

Αναλυτικά Προγράμματα των κύκλων σπουδών 

1. Στα Παραρτήματα αυτού του Κανονισμού Σπουδών 
αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα κάθε κύκλου και 
οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων στα παρακάτω 
Τ μήματα: 

α. Στους Υποψηφίους Πλοιάρχους Α' τάξης, 
β. Στους Υποψηφίους Πλοιάρχους Β' τάξης, 
γ. Στους Υποψηφίους Μηχανικούς Α' τάξης, 
δ. Στους Υποψηφίους Μηχανικούς Β' τάξης, 
ε. Στους υποψηφίους Πλοιάρχους πάσης τάξης για 
απόκτηση πιστοποιητικού του τμήματος Χειριστών Γ ε¬ 
νικής Χρήσης ΟΜϋδδ (0.0.0). 

στ. Στους υποψήφιους Πλοιάρχους Γ τάξης απόφοι¬ 
τους ΑΕΝ/Πλοιάρχων εναλλασσομένης εκπαίδευσης για 
απόκτηση πιστοποιητικού του ειδικού τμήματος Χειρι¬ 
στών Γ ενικής Χρήσης ΟΜϋδδ (0.0.0). 

ζ. Στους υποψηφίους και κατόχους άδειας χειριστού 
πηδαλιούχου, κατόχους επαγγελματικής άδειας αλι¬ 
είας, με βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τα 
στοιχεία του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους του 
οποίου ασκούν τη διακυβέρνηση, κυβερνήτες οι οποί¬ 
οι στερούνται Πιστοποιητικού ΡΟΟ, ναύκληρους που 
ασκούν διακυβέρνηση σκαφών για τα οποία προβλέπε- 
ται πτυχίο Χειριστών Μικρής Εμβέλειας ΟΜϋδδ. 

η. Στους υποψηφίους και κατόχους πτυχίων Κυβερ¬ 
νητών Α'-Β'-Γ τάξης. Κυβερνητών ρυμουλκών και Του¬ 
ριστικών Θαλαμηγών, καθώς επίσης και στους υποψη¬ 
φίους κατόχους πτυχίου ειδικού Κυβερνήτη, για την 
απόκτηση πιστοποιητικού Χειριστών Περισρισμένης 
Χρήσης ΟΜϋδδ (Β.0.0). 

Άρθρο 11 

Αριθμός τμημάτων και σπουδαστών 

1. Για κάθε κύκλο σπουδών, ανάλογα με τις δυνα¬ 
τότητες κάθε ΚΕΣΕΝ και τον αριθμό των υποψηφίων 
σπουδαστών, μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα πε¬ 
ρισσότερα από ένα τμήματα. Ο αριθμός των τμημάτων 
πσυ λειτσυργσύν κάθε φσρά, καθώς και σι σχετικές 
λειτουργικές λεπτομέρειες, ρυθμίζονται από το Εκπαι¬ 
δευτικό Συμβούλιο, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή 
Σπουδών. Ο αριθμός των σπουδαστών σε κάθε τμήμα 
δεν πρέπει να είναι μικρότερος των δέκα (10) ατόμων. 
Εάν δεν καθίσταται δυνατό να συμπληρωθεί ο ελάχι¬ 
στος αριθμός των 10 ατόμων με την έναρξη ενός κύκλου, 
λειτουργεί στον επόμενο κύκλο τμήμα, ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των υποψηφίων σπουδαστών. 

2. Για τις πρακτικές εφαρμογές και εργαστήρια πρέπει 
να λαμβάνεται μέριμνα, έτσι ώστε οι σπουδαστές να 


συγκροτούν μικρές ομάδες μέχρι δεκαπέντε (15) άτομα 
και ανάλογα με τις υπάρχουσες θέσεις εργασίας. 

Άρθρο 12 

Υποχρέωση επαναφοίτησης 

1. Υποψήφιος Β' Τάξης που δεν τελείωσε με επιτυχία 
τσυς πρσβλεπόμενσυς κύκλσυς σπσυδών σε χρσνικό 
διάστημα εξήντα (60) μηνών από την ημερομηνία έναρ¬ 
ξης του πρώτου κύκλου φοίτησής του, υποχρεούται να 
επαναφοιτήσει σε όλους τους κύκλους. 

2. Υποψήφιος Α' Τάξης που δεν τελείωσε με επιτυχία 
τον προβλεπόμενο κύκλο σπουδών εντός χρονικού δια¬ 
στήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερο¬ 
μηνία έναρξης του κύκλου φοίτησής του, υποχρεούται 
να επαναφοιτήσει στον κύκλο σπουδών. 

Άρθρο 13 

Διακοπές λειτουργίας 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

1. Η διδασκαλία μαθημάτων στα ΚΕΣΕΝ διακόπτεται 
από τις 11 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγούστου εκτός από 
τη διδασκαλία των μαθημάτων στα Τμήματα Ειδικής 
Εκπαίδευσης του άρθρου 17 και του ειδικού τμήματος 
Χειριστών Γ ενικής Χρήσης ΟΜϋδδ (0.0.0) της περ. (στ) 
της παρ. 1 του άρθρου 10 (Παράρτημα ΣΤ'), στα οποία 
διακόπτεται από τις 20 Ιουλίου μέχρι και τις 31 Αυγού¬ 
στου. Επίσης, τα μαθήματα διακόπτσνται από τη Μ. 
Δευτέρα μέχρι και τη δεύτερη ημέρα μετά την Κυριακή 
του Πάσχα και κατά τις εορτές των Χριστουγέννων και 
του ΝέουΈτους, από 22 Δεκεμβρίου το απόγευμα, μέχρι 
και 6 Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

2. Κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών και πέραν 
των εκπαιδευτικών κύκλων, μπορούν να πραγματοποιη¬ 
θούν σεμινάρια ή προγράμματα επιμόρφωσης εντός των 
χώρων των ΚΕΣΕΝ, ύστερα από εισήγηση του Συμβου¬ 
λίου του ΚΕΣΕΝ και με σχετική απόφαση του ΥΠΟΥΝΤ. 

Άρθρο 14 

Υποχρεώσεις σπουδαστών 

1. Οι σπουδαστές των ΚΕΣΕΝ οφείλουν να τηρούν τον 
παρόντα Κανονισμό Σπουδών και τις αποφάσεις των 
Οργάνων Διοίκησης. Γενικά, οφείλουν να δείχνουν πνεύ¬ 
μα συνεργασίας με τη Διοίκηση, τη Διεύθυνση Σπουδών 
και το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να συμβάλλουν στην 
εύρυθμη και εποικοδομητική λειτουργία του ΚΕΣΕΝ. 

2. Εάν η συμπεριφορά σπουδαστή υπερβαίνει τα 
πρσαναφερόμενα πλαίσια, γίνονται οι απαραίτητες 
συστάσεις από το Διευθυντή Σπουδών. Σε περίπτωση 
υποτροπής, του θέματος επιλαμβάνεται το Συμβούλιο 
του ΚΕΣΕΝ, το οποίο εισηγείται στην αρμόδια Διεύθυν¬ 
ση του ΥΠΟΥΝΤ για την επιβολή των ενδεικνυόμενων 
κυρώσεων μετά από εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών. 

3. Μέχρι να τακτοποιηθεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα ή αμέλεια σπουδαστή 
(π.χ. μη επιστροφή ή μη αντικατάσταση διδακτικών βο¬ 
ηθημάτων της δανειστικής βιβλιοθήκης του Κέντρου, 
μη συμπλήρωση δικαιολογητικών εγγραφής κ.λπ.), δεν 
χορηγείται από την Διοίκηση του Κέντρου το οικείο 
πιστοποιητικό εκπαίδευσης. 

Άρθρο 15 

Ακροατές 

1. Αξιωματικοί του Ε.Ν. όλων των κατηγοριών, καθώς 
και Στελέχη Ναυτιλιακών Εταιρειών ή άλλα πρόσωπα 
που έχουν κατά την κρίση του Συμβουλίου του ΚΕΣΕΝ 
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τα απαιτούμενα προσόντα μπορούν μετά από αίτησή 
τους και εφόσον το επιτρέπουν οι δυνατότητες του 
ΚΕΣΕΝ, να παρακολουθούν ως ακροατές έναν ή περισ¬ 
σότερους κύκλους ή τμήματα ειδικής ή βασικής εκπαί¬ 
δευσης, χωρίς όμως να αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής 
στις εξετάσεις. 

2. Η φοίτηση αυτσύ του είδους δεν αναγνωρίζεται 
επίσημα σε καμιά περίπτωση και δεν χορηγείται κανένα 
πιστοποιητικό, αλλά μόνο βεβαίωση παρακολούθησης. 

Άρθρο 16 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

1. Η επιμόρφωση στα ΚΕΣΕΝ συνδυάζει τη θεωρητι¬ 
κή διδασκαλία με σύνθετες πρακτικές εφαρμογές που 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα του ναυτικού 
επαγγέλματος (οαε© δΐυόΐθδ). 

2. Για την καλύτερη αξιοποίηση του διατιθέμενου χρό¬ 
νου φοίτησης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 
εποπτική διδασκαλία με την αξιοποίηση των εποπτικών 
μέσων (διαφάνειες, οπτικοακουστικά μέσα, πίνακες, διά¬ 
φορα βοηθήματα), τόσο κατά τη θεωρητική διδασκαλία 
όσο και στις πρακτικές εφαρμογές. Επίσης οι Καθηγη¬ 
τές, για τον έλεγχο της προόδου των σπουδαστών μπο¬ 
ρούν να δίνουν στους σπουδαστές ασκήσεις ή εργασίες 
που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη. Η αξιολόγηση των 
ασκήσεων ή των εργασιών αυτών, προσμετρείται στην 
τελική βαθμολογία σε ποσοστό που δεν υπερβαίνει το 
20% της συνολικής βαθμολογίας. 

3. Κατά την κατάρτιση των ωρολογίων προγραμμάτων 
λαμβάνεται μέριμνα ώστε τσ κάθε μάθημα να διδά¬ 
σκεται σε συνεχή δίωρα. Στην ίδια ημέρα, με εξαίρεση 
τα εργαστηριακά μαθήματα, πρέπει να αποφεύγεται η 
διδασκαλία ενός μαθήματος σε ένα τμήμα από τον ίδιο 
Καθηγητή, περισσότερο από τρεις ώρες. 

4. Σε κάθε μάθημα, μαζί με κάθε τεχνικό-ναυτικό όρο 
θα διδάσκεται και ο αντίστοιχος αγγλικός σύμφωνα με 
την διεθνή ναυτιλιακή πρακτική. Για τον σκοπό αυτό οι 
Καθηγητές, εκτός από τα άλλα, πρέπει να έχουν υπόψη 
τους και το Πρότυπο-Ναυτιλιακό λεξιλόγιο «ΙΜΟ Τυπο¬ 
ποιημένες Ναυτικές Φράσεις Επικοινωνίας». 

5. Σε μαθήματα που περιέχουν θεωρητικό και εργα¬ 
στηριακό μέρος η επίδοση του εργαστηριακού μέρους 
λαμβάνεται υπόψη μέχρι ποσοστού 30% της συνολικής 
βαθμολογίας, η οποία θα καθορίζεται ακριβώς με από¬ 
φαση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου κάθε Διεύθυνσης. 

6. Τα θέματα των εξετάσεων κάθε μαθήματος, θα πρέ¬ 
πει να καλύπτουν τη διδακτέα ύλη και να αντιστοιχούν 
στις απαιτήσεις των διεθνών συμβάσεων. Τα προτεινό- 
μενα θέματα των εξετάσεων κάθε μαθήματος θα πρέπει 
να είναι και θέματα κρίσεως και να βασίζονται στην 
καθημερινή πραγματικότητα του Αξιωματικού Ε.Ν. πάνω 
στο πλοίο. Γ ια την επίτευξη των παραπάνω στόχων 
πρέπει να χρησιμοποιούνται όλοι οι πρόσφοροι τρόποι 
εξέτασης (ανάπτυξη θεμάτων, ερωτήσεις πολλαπλών 
επιλογών κ.λπ.). 

Άρθρο 17 

Τμήματα ειδικής εκπαίδευσης 

1. Στα ΚΕΣΕΝ λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα ει¬ 
δικής εκπαίδευσης: 

α. Καθορισμός ελαχίστων πρστύπων ικανότητας 
στην προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου 
σε Πετρελαιοφόρα Α-ν/1-1-2 ΑΟΥΑΝΟΕΟ ΟΙΙ_ ΤΑΝΚΕΒ 
δΑΡΕΤΥ - (Παράρτημα Θ'). 


β. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην 
προχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φορτίου σε Δε¬ 
ξαμενόπλοια μεταφοράς χημικών προϊόντων Α-ν/1-1-3 
ΑΟΥΑΝΟΕΟ ΟΗΕΜΙΟΑΕ ΤΑΝΚΕΒ δΑΡΕΤΥ - (Παράρτη- 
μα Γ). 

γ. Καθορισμός ελαχίστων προτύπων ικανότητας στην 
πρσχωρημένη εκπαίδευση για εργασίες φσρτίσυ σε 
Υγραερισφόρα Α-ν/1-2-2 ΑΟΥΑΝΟΕΟ υουΕΡΙΕΟ ΟΑδ 
ΤΑΝΚΕΒ δΑΡΕΤΥ - (Παράρτημα ΙΑ'). 

δ. Τμήμα ειδικής εκπαίδευσης στον προσομοιωτή μη¬ 
χανοστασίου (ΕΝΟΙΝΕ δΙΜΙΙΕΑΤΟΒ) και στα ηλεκτρικά 
πνευματικά συστήματα ελέγχου - (Παράρτημα ΙΒ'). 

ε. Ειδικό σχολείο προσομοιωτού χειρισμών πλσί- 
συ και αμάδα εργασίας γέφυρας και διαχείριση πό¬ 
ρων γέφυρας / δΗΙΡ ΗΑΝϋϋΝΟ δΙΜυΐ_ΑΤΟΒ - ΒΒΙϋΟΕ 
ΤΕΑΜ ΜΑΝΑΘΕΜΕΝΤ (ΒΤΜ) - ΒΒΙϋΟΕ ΒΕδΟυΒΟΕ 
ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ (ΒΒΜ)- (Παράρτημα ΙΓ'). 

στ. Τμήμα εκπαίδευσης σε θέματα ιατρικής μέριμνας 
(ΜΕϋΙΟΑί ΟΑΒΕ)- (Παράρτημα ΙΔ'). 

ζ. Τμήμα βασικής εκπαίδευσης στην ασφάλεια πετρε¬ 
λαιοφόρων, χημικών, μικτού τύπου και υγραεριοφόρων 
δεξαμενοπλοίων Α-ν/1-1-1 & Α-ν/1-2-1 ΒΑδΙΟ ΤΑΝΚΕΒ - 
ΟΗΕΜΙΟΑί και ΕΙΟυΕΡΙΕϋ δΑΡΕΤΥ - (Παράρτημα ΙΕ'). 

η. Ειδικό τμήμα εκπαίδευσης επιβατηγών πλοίων - 
(Παράρτημα ΙΣΤ'). 

θ. Εξασφάλισης συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονι¬ 
σμού των γνώσεων Αξιωματικών Ε.Ν. (καταστρώματος, 
μηχανής και ραδιοεπικοινωνιών) - (Παράρτημα ΙΖ'). 

ι. Ειδικό σχολείο αξιωματικού ασφάλειας πλσίσυ / 
δΗΙΡ δΕΟυΒΙΤΥ ΟΡΡΙΟΕΒ (δδΟ) Α-νΐ/5, Ειδικό σχολείο 
εκπαίδευσης ασφάλειας πλοίου για ναυτικούς με ανά¬ 
θεση καθηκόντων ασφάλειας δΕΟΙΙΒΙΤΥ ΤΒΑΙΝΙΝΟ ΡΟΒ 
δΕΑΡΑΒΕΒδ ννίΤΗ ϋΕδΙΟΝΑΤΕϋ δΕΟΗΒΙΤΥ ϋυΤΙΕδ 
Α-νΐ/6, Ειδικό σχολείο εκπαίδευσης και ενημέρωσης 
για όλους τους ναυτικούς στην ασφάλεια του πλοίου 
διεθνής κώδικας ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκα¬ 
ταστάσεων / ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑί δΗΙΡ & ΡΟΒΤ ΡΑΟΙίΙΤΥ 
δΕΟυΒΙΤΥ ΟΟϋΕ (ΙδΡδ ΟΟϋΕ) ΙΜΟ δτονν Α-νΐ/6-1 - (Πα¬ 
ράρτημα ΙΗ'). 

ια. Εκπαίδευση και αξιολόγηση στην επιχειρησιακή 
χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων παρουσίασης χάρτη 
και πληροφοριών (ΕΟϋΙδ/ΕΙ_ΕΟΤΒΟΝΙΟ ΟΗΑΒΤ ϋΙδΡΕΑΥ 
& ΙΝΡΟΒΜΑΤΙΟΝ δΥδΤΕΜ) δΤΟνν 2010 δΕΟΤΙΟΝ Α-Ι/12 
& Β-Ι/12 (36-66)- (Παράρτημα ΙΘ'). 

ιβ. Προσαρμογή γνώσεων Πλοιάρχων - Μηχανικών Α', 
Β', Γ' Τάξης - (Παράρτημα Κ'). 

2. Οι δικαιούμενοι εγγραφής, οι προϋποθέσεις εγγρα¬ 
φής, η διάρκεια, η διδακτέα ύλη, καθώς επίσης και κάθε 
άλλη διάταξη σχετική με τη λειτουργία των παραπάνω 
τμημάτων, αναφέρονται στα αντίστοιχα επισυναπτόμε- 
να παραρτήματα του κανονισμού. 

Άρθρο 18 

Αποκλεισμός από απουσίες 

1. Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια φοίτησης ή επα- 
ναφοίτησης απούσιασε περισσότερο από το 20% των 
ωρών διδασκαλίας που προβλέπονται για κάθε μάθημα, 
δεν έχει δικαίωμα να λάβει μέρος στις εξετάσεις του 
μαθήματος αυτού και υποχρεούται να παρακολουθήσει 
και πάλι την διδασκαλία του. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο του ΚΕ¬ 
ΣΕΝ μπορεί να αποφασίσει για τη συμμετοχή στις εξε¬ 
τάσεις κάποιου σπουδαστή που υπερέβη το ανωτέρω 
οριζόμενο όριο απουσιών. 
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3. Ειδικά για τα Τμήματα Ειδικής Εκπαίδευσης του 
άρθρου 17, καθώς και τα τμήματα 0.0.0. και Β.Ο.Ο., δι¬ 
καίωμα στις εξετάσεις των εν λόγω τμημάτων, έχουν οι 
σπουδαστές που δεν απούσιασαν περισσότερο από το 
ένα δέκατο (1/10) του συνόλου των ωρών διδασκαλίας 
κάθε τμήματος. 

4. Σπουδαστής που κατά τη διάρκεια φοίτησης απού¬ 
σιασε περισσότερο του 10% των συνολικών ωρών δι¬ 
δασκαλίας του κύκλου που φοιτά, δεν δικαιούται επι¬ 
δότησης. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ανέλθει σε 20% 
σε περίπτωση αποδεδειγμένης νοσηλείας σε δημόσιο 
νοσοκομείο. 

Άρθρο 19 
Εξετάσεις 

1. Μετά το τέλος της διδασκαλίας των μαθημάτων 
κάθε κύκλου σπουδών οι σπουδαστές υποβάλλονται σε 
εξετάσεις. Σπουδαστής που δεν προσήλθε στις οφειλό- 
μενες εξετάσεις ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων του 
κύκλου, μπορεί να προσέλθει σε μία από τις επόμενες 
εξεταστικές περιόδους. 

2. Ειδικά οι σπουδαστές πρέπει, για τυχόν οφειλόμενα 
μαθήματα, να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Διεύθυν¬ 
σης Σπουδών αίτηση τουλάχιστον τρεις εργάσιμες ημέ¬ 
ρες πριν από την ημερομηνία έναρξης των εξετάσεων 
στην οποία θα αναφέρουν τα μαθήματα που επιθυμούν 
να εξετασθούν. Στη συνέχεια η Διεύθυνση Σπουδών, 
βάσει των αιτήσεων που υποβλήθηκαν, καταρτίζει το 
πρόγραμμα των εξετάσεων, το οποίο αναρτάται έγκαι¬ 
ρα στον πίνακα ανακοινώσεων του Κέντρου. 

3. Η γραπτή δοκιμασία διενεργείται μαζί για όλους 
τους σπουδαστές ή και χωριστά, ανάλογα με τις δυνα¬ 
τότητες του Κέντρου, σε κόλλα αναφοράς που φέρει τη 
σφραγίδα της Υπηρεσίας, τη μονογραφή του Διοικητή 
και τεμάχιο από αδιαφανές χαρτί με το οποίο καλύπτο¬ 
νται και από τις δύο πλευρές τα στοιχεία ταυτότητας 
του σπουδαστή. Απαγορεύεται η επεξεργασία των θε¬ 
μάτων σε οποιοδήποτε άλλο χαρτί εκτός από εκείνο 
των εξετάσεων, που χορηγείται από το Κέντρο. Όλα τα 
θέματα των εξετάσεων θα γράφονται με μελάνη χρώ¬ 
ματος μαύρου ή κυανού εκτός από τα σχήματα, για τα 
οποία επιτρέπεται, η χρήση κοινού μολυβιού γραφίτη. 

5. Ο αρμόδιος ή οι αρμόδιοι κατά μάθημα Καθηγητές 
καταρτίζουν πίνακα ερωτήσεων ή θεμάτων που καλύ¬ 
πτουν την διδαχθείσα ύλη. Τα θέματα των γραπτών 
εξετάσεων που ορίσθηκαν από τον καθηγητή, θεωρού¬ 
νται από τον Διευθυντή Σπουδών. Κατά την επιλογή των 
θεμάτων λαμβάνεται πρόνοια ώστε αυτά να συμπερι- 
λαμβάνονται στη διδακτέα ύλη και να την καλύπτουν 
κατά το μέγιστο δυνατό. 

6. Μετά την ανακοίνωση των θεμάτων στους εξετα¬ 
ζόμενους, προσδιορίζεται η ακριβής διάρκεια εξέτασης, 
η οποία κυμαίνεται από μια ώρα και τριάντα λεπτά 
της ώρας μέχρι τρεις ώρες, με δυνατότητα παράτα¬ 
σης μέχρι τριάντα λεπτά της ώρας, όταν αυτό κρίνεται 
απαραίτητο από τον εξεταστή καθηγητή. Η ανωτέρω 
ρύθμιση μπορεί να μην ισχύει για τις εξετάσεις των 
Τμημάτων Ειδικής Εκπαίδευσης. 

7. Τα γραπτά δοκίμια βαθμολογούνται από τον Καθη¬ 
γητή του μαθήματος. Οι αποτυχόντες στις εξετάσεις 
σπουδαστές έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ένστα¬ 
ση προς την Διεύθυνση Σπουδών, δια της Γραμματεί- 
ας, για το ενδεχόμενο εσφαλμένης βαθμολογίας των 
γραπτών, μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες από 


την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Το Εκπαιδευτικό 
Συμβούλιο αποφαίνεται τελεσίδικα επί της ενστάσεως 
με αιτιολογημένα πρακτικά, εντός πέντε (05) ημερών, 
αποδεχόμενο ή μη την ένσταση και επαναβαθμολογεί 
σε καταφατική περίπτωση το γραπτό. 

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να προσέρχονται στην αίθουσα 
των εξετάσεων 15 λεπτά πριν από την καθορισμένη ώρα 
έναρξης των εξετάσεων. 

9. Από τον Διοικητή του Κέντρου και τους αρμόδιους 
Διευθυντές Σπουδών λαμβάνονται πάντοτε όλα τα απα¬ 
ραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο 
των εξετάσεων και η ταυτοπροσωπία των εξεταζομέ- 
νων. 

10. Σε περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται η απρό¬ 
σκοπτη και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, είναι 
δυνατή η ακύρωση των εξετάσεων μετά από εισήγηση 
του εξεταστή καθηγητή και του Διευθυντή Σπουδών και 
απόφαση του Διοικητή. Σχετικό πρακτικό υποβάλλεται 
στο ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ. 

11. Ειδικά όσοι σπουδαστές Β' Τάξης ολοκληρώνουν 
τη φοίτησή τους σε όλους τους κύκλους των ΚΕΣΕΝ και 
οφείλουν μαθήματα, δύνανται να εξετάζονται σε δύο 
(02) από αυτά, μετά από αίτησή τους, σε εμβόλιμη εξε¬ 
ταστική περίοδο που διενεργείται μεταξύ δύο τακτικών 
εξεταστικών περιόδων. 

Άρθρο 20 

Βαθμολογική κλίμακα - Βάση επιτυχίας 

1. Η τελική βαθμολογία των γραπτών, καθώς και η 
βαθμολόγηση των προφορικών εξετάσεων γίνεται με 
ακέραιους αριθμούς από 0 έως 100. 

2. Ο σπουδαστής θεωρείται ότι περάτωσε επιτυχώς 
τον κύκλο σπουδών, εφόσον δεν έχει υπερβεί το προ- 
βλεπόμενο όριο απουσιών στα μαθήματα του κύκλου 
αυτού και εφόσον κατά τις εξετάσεις του κύκλου αυτού 
σε κάθε μάθημα συγκεντρώσει τη βαθμολογική βάση. 

3. Ως βαθμολογική βάση ορίζεται ο βαθμός πενήντα 
(50), εκτός αν αυτή ορίζεται διαφορετικά για κάποιο 
μάθημα. 

4. Σπουδαστής θεωρείται αποτυχών, εφόσον έλαβε 
βαθμό μικρότερο από τη βάση, τουλάχιστον σε ένα 
μάθημα. 

Άρθρο 21 

Χαρακτηρισμός επίδοσης 

Ανάλογα με τον μέσο όρο της βαθμολογίας όλων των 
μαθημάτων, σε όλους τους κύκλους σπουδών, η επίδοση 
των σπουδαστών χαρακτηρίζεται με τις ενδείξεις, σε 
αντιστοιχία βαθμών, ως εξής: 

ΚΑΛΗ: αν ο μ.ό. είναι από 50 μέχρι και 70 μη συμπε¬ 
ριλαμβανομένου. 

ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ: αν ο μ.ό. είναι από 70 μέχρι και 90 μη 
συμπεριλαμβανομένου. 

ΑΡΙΣΤΗ: αν ο μ.ό. είναι από 90 μέχρι 100. 

Άρθρο 22 

Πίνακας αποτελεσμάτων κύκλου φοίτησης 
1. Μετά την λήξη των εξετάσεων κάθε κύκλου φοίτη¬ 
σης, καταρτίζεται από τη Διεύθυνση Σπουδών πίνακας 
αποτελεσμάτων, χωριστά για κάθε κύκλο σε δύο αντί¬ 
τυπα, ο οποίος περιλαμβάνει κατά στήλες: 
α. ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
β. πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ. αριθμό μητρώου σπουδαστών και ΜΕΘ 
δ. βαθμό επίδοσης για κάθε μάθημα του κύκλου 
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ε. μέσο όρο των μαθημάτων του κύκλου, εφόσον η 
βαθμολογία είναι επιτυχής σε όλα τα μαθήματα, 
στ. αποτέλεσμα εξέτασης 
ζ. παρατηρήσεις. 

2. Ο πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται από το 
Διευθυντή Σπουδών και τους Καθηγητές και θεωρείται 
από τον Διοικητή του Κέντρου. 

3. Από τα δύο καταρτιζόμενα αντίτυπα του πίνακα 
της παραγράφου 1 το πρώτο φυλάσσεται στην αρμάδια 
Διεύθυνση Σπουδών και το δεύτερο στο αρχείο της 
Γραμματείας του Κέντρου. 

4. Οι πίνακες αυτοί βιβλιοδετούνται σε τόμο κάθε 
δύο έτη. 

5. Στον πίνακα ανακοινώσεων αναρτάται πίνακας απο¬ 
τελεσμάτων, ο οποίος περιλαμβάνει κατά στήλες: 

α. ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
β. πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ. αριθμό μητρώου σπουδαστών και ΜΕΘ 
δ. αποτέλεσμα εξέτασης ανά μάθημα, βαθμός. 

Άρθρο 23 

Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων 

1. Μετά την ανακοίνωση του πίνακα αποτελεσμάτων 
κάθε κύκλου φοίτησης, καταρτίζεται αντίστοιχος τε¬ 
λικός πίνακας αποτελεσμάτων σε τέσσερα αντίτυπα, 
ο οποίος περιλαμβάνει αυτούς που έχουν πετύχει σε 
όλους τους κύκλους φοίτησης. 

2. Ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 
τα ακάλουθα στοιχεία κατά στήλες: 

α. αριθμός πιστοποιητικού σπουδών 
β. ονοματεπώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
γ. πατρώνυμο εξετασθέντων σπουδαστών 
δ. αριθμό μητρώου σπουδαστών 
ε. ΜΕΘ 

στ. αριθμό προηγούμενου διπλώματος 
ζ. μέσο όρο βαθμολογίας κύκλων, με προσέγγιση εκα¬ 
τοστού 
η. επίδοση 
θ. παρατηρήσεις. 

3. Ο τελικός πίνακας αποτελεσμάτων υπογράφεται 
από τον Διευθυντή Σπουδών και θεωρείται από το Διοι¬ 
κητή σε τέσσερα (04) αντίτυπα.Ένα αντίτυπο από αυτά 
υποβάλλεται στο ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.- ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β', ένα 
στο ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Δ', ένα φυλάσσεται 
στην αρμόδια Διεύθυνση Σπουδών και το τελευταίο 
φυλάσσεται στην Γραμματεία του Κέντρου. 

Άρθρο 24 
Πιστοποιητικά 

1. Οι αποφοιτούντες από τα ΚΕΣΕΝ λαμβάνουν πι¬ 
στοποιητικό που φαίνεται η επίδοσή τους, το οποίο 
υπογράφεται από το Διευθυντή Σπουδών και θεωρείται 
από το Διοικητή του Κέντρου. Ο τύπος του πιστοποιη¬ 
τικού καθορίζεται με απόφαση του ΥΠΟΥΝΤ/Α.ΛΣ.-ΕΛ. 
ΑΚΤ./ΔΕΚΝ Β'. 

2. Με αίτηση του ενδιαφερόμενου το Κέντρο χορηγεί 
βεβαίωση, στην οποία φαίνονται η φοίτηση του σπου¬ 
δαστή σε αυτό, η τυχόν διακοπή φοίτησης, οι λόγοι 
αυτής κ.λπ.. 

3. Αποφοιτούντες των ΚΕΣΕΝ θεωρούνται οι σπου¬ 
δαστές, που πληρούν τις ισχύουσες προϋποθέσεις εγ¬ 
γραφής, πέτυχαν τη βάση σε άλα τα εξεταζάμενα μα¬ 
θήματα όλων των κύκλων σπουδών, και δεν ξεπέρασαν 
τα ανώτατα όρια απουσιών στα μαθήματα. 


Άρθρο 25 
Γραπτά Δοκίμια 

Τα γραπτά δοκίμια των σπουδαστών φυλάσσονται 
από τις Διευθύνσεις Σπουδών για ένα χρόνο και κα¬ 
τόπιν καταστρέφονται, αφού προηγούμενα συνταχθεί 
πρακτικό καταστροφής υπογεγραμμένο από τον οικείο 
Διευθυντή Σπουδών και θεωρημένο από τον Διοικητή. 

Άρθρο 26 

Επιδότηση 

Στους σπουδαστές του ΚΕΣΕΝ κατά τον χρόνο της 
υποχρεωτικής τους φοίτησης για την απόκτηση διπλώ¬ 
ματος Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α' και Β' τάξης κατα¬ 
βάλλεται επιδότηση, το ύψος της οποίας και λοιπές 
λεπτομέρειες καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα 
κάθε φορά συναφή νομοθεσία. 

Άρθρο 27 

Κύκλος σπουδών και μαθήματα 
υποψηφίων Πλοιάρχων Α' τάξης 

Ο κύκλος σπουδών για τους υποψήφιους Πλοιάρχους 
Α' τάξης Ε.Ν. και τα μαθήματα απά τα οποία αποτελεί- 
ται, έχουν ως εξής: 

Γενικός κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης ΩΡΕΣ 


1. Νάμοι και Κανονισμοί - Βασικές 

(Θ) (Ε) 

Σύνολο 

αναφορές 

2. Στοιχεία διαχείρισης πλοίου - 

34 - 

34 

προσωπικού 

30 - 

30 

3. Ναυτικά Αγγλικά 

34 - 

34 

Γ ενικά Σύνολο 

98 


Άρθρο 28 

Κύκλος σπουδών και μαθήματα 
υποψηφίων Μηχανικών Α' τάξης 
1. Ο κύκλος σπουδών για τους υποψήφιους Μηχανικούς 
Α' τάξης Ε.Ν. και τα μαθήματα από τα οποία αποτελεί- 
ται, έχουν ως εξής: 

Γενικός κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης ΩΡΕΣ 



(Θ) (Ε) 

Σύνολο 

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις II 

21 - 

21 

2. Επαγγελματικές Γνώσεις 

42 - 

42 

3. Γενικές Γνώσεις - Διαχείριση Πλοίου 

22 - 

22 

4. Ναυτικά Αγγλικά 

27 - 

27 

Γ ενικό 

Σύνολο 

112 


2. Η εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου εί¬ 
ναι ενιαία για τους Μηχανικούς ατμού και εσωτερικής 
καύσης. 

Όλα τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτά και 
η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι μέχρι 
τρεις (03) ώρες. 

Στην περίπτωση που το Κέντρο δεν διαθέτει εργαστη¬ 
ριακά εξοπλισμό για ένα μάθημα, ο χρόνος των εργα¬ 
στηρίων διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα 
με το Εργαστήριο. 

Άρθρο 29 

Κύκλοι σπουδών και μαθήματα 
υποψηφίων Πλοιάρχων Β' τάξης 

Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία 
αποτελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους Πλοι¬ 
άρχους Β' τάξης Ε.Ν., έχουν ως εξής: 
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Α' κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 

ΩΡΕΣ 


(Θ) (Ε) 

Σύνολο 

1. Σχεδιασμός Πλου και εκτέλεση 



Ναυσιπλοΐας (Ραδδαρ© ΡΙαη) 

72 - 

72 

2. Διεθνείς κανονισμοί προς αποφυγή 



συγκρούσεως - Τήρηση Φυλακής 

35 - 

35 

3. Μετεωρολογία 

27 - 

27 

4. Έκτακτες ανάγκες 

27 - 

27 

5. Ναυτικά Αγγλικά 

42 - 

42 

Γ ενικό 

Σύνολο 

203 

Β' κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 

ΩΡΕΣ 


(Θ)(Ε) 

Σύνολο 

1. Ναυπηγία (ΝαναΙ ΑγοΙίϊϊθοϊ) 

30 - 

30 

2. Φορτώσεις (ίοαάϊηρ ΟαΓροθδ) 

73 - 

73 

3. Ευστάθεια (δΐαδΐΐϊΐγ) 

82 - 

82 

4. Αξιολόγηση Κινδύνου 

18 - 

18 

Γ ενικό 

Σύνολο 

203 

Γ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 

ΩΡΕΣ 


(Θ) (Ε) 

Σύνολο 

1. Χειρισμοί πλοίου 

58 - 

58 

2. Μηχανές και βοηθητικά μηχανήματα 



πλοίου 

35 - 

35 

3. Διεθνές ναυτικό δίκαιο 

50 - 

50 

4. Διοίκηση / εκπαίδευση 

36 - 

36 

5. Ναυτιλιακή Οικονομία 

24 - 

24 

Γ ενικό 

Σύνολο 

203 

Άρθρο 30 



Κύκλοι σπουδών και μαθήματα 


υποψηφίων Μηχανικών Β' τάξης 


1. Οι κύκλοι σπουδών και τα μαθήματα από τα οποία 

αποτελείται κάθε κύκλος για τους υποψήφιους 


Μηχανικούς Β' τάξης Ε.Ν., έχουν ως εξής: 


Α' κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 

ΩΡΕΣ 


(Θ) (Ε) 

Σύνολο 

1. Ναυπηγία 1 (Ευστάθεια-αντίσταση- 



πρόωση) 

30 - 

30 

2. Θερμοδυναμική 

30 - 

30 

3. Επαγγελματικές Γνώσεις - Ασφάλεια 

30 - 

30 

4. Τεχνική Μηχανική - Μηχανική Ρευστών 30 - 

30 

5. Ναυτικά Αγγλικά 

42 - 

42 

6. Τεχνικές συντήρησης 

50 - 

50 

7. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 1 

33 - 

33 

Γ ενικό Σύνολο 

245 

Β' κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 

ΩΡΕΣ 


(Θ) (Ε) 

Σύνολο 

1. Ηλεκτρονικά - Ηλεκτρονικά ισχύος 

37 9 

46 

2. Ναυπηγία II 



(κατασκευή πλοίου-δυνομική πλοίου) 

32 - 

32 

3. Αυτόματος Έλεγχος 

51 09 

60 

4. Μ.Ε.Κ - Αεριοστρόβιλοι 

49 06 

55 

5. Ατμοστρόβιλοι - Ατμολέβητες 

26 06 

32 

6. Τεχνολογία Υλικών 

20 - 

20 

Γ ενικό Σύνολο 

245 


Γ κύκλος υποχρεωτικής φοίτησης 

ΩΡΕΣ 

(Θ) (Ε) Σύνολο 

1. Μηχανές Εσωτερικής Καύσης 

2. Διαχείριση Ανθρώπινου δυναμικού 

49 09 

58 

(Διοίκηση - Οργάνωση - Εκπαίδευση) 

3. Ψυκτικές - Κλιματιστικές 

30 - 

30 

Εγκαταστάσεις 

31 09 

40 

4. Ναυτικό Δίκαιο - Κανονισμοί 

30 - 

30 

5. Βοηθητικά Μηχανήματα πλοίου-Ψύξη 

39 09 

48 

6. Ναυτική ηλεκτροτεχνία 

33 06 

39 

Γ ενικό Σύνολο 

245 


2. Η εκπαίδευση της προηγούμενης παραγράφου εί¬ 
ναι ενιαία για τους Μηχανικούς ατμού και εσωτερικής 
καύσης. 

Όλα τα ανωτέρω μαθήματα εξετάζονται γραπτά και 
η διάρκεια εξέτασης του κάθε μαθήματος είναι μέχρι 
τρεις (03) ώρες. 

Στην περίπτωση που το Κέντρο δεν διαθέτει εργαστη¬ 
ριακά εξοπλισμά για ένα μάθημα, ο χράνος των εργα¬ 
στηρίων διατίθεται για ασκήσεις σε θέματα αντίστοιχα 
με το Εργαστήριο. 

Άρθρο 31 

Τμήμα Χειριστών Γενικής Χρήσης ΟΜϋδδ (0.0.0) 


Φοιτούν Πλοίαρχοι κάθε τάξης. 
ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜϋδδ 

ΩΡΕΣ 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

(Θ)(Ε) 

Σύνολο 

1. Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνιών 

08 04 

12 

2. Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών 08 - 

08 

3. Βασικές αρχές ΟΜϋδδ 

08 - 

08 

4. Επίγειες Επικοινωνίες 

10 18 

28 

5. Δορυφορικές Επικοινωνίες 

10 18 

28 

Γ ενικό Σύνολο 

84 


Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων 
ορίζεται σε δεκατρείς (13) εργάσιμες ημέρες, εκ των 
οποίων οι δώδεκα (12) ημέρες διατίθενται για διδασκα¬ 
λία και μία (01) για εξετάσεις. 

Η εξέταση στα παραπάνω μαθήματα, είναι γραπτή και 
προφορική-πρακτική. Η γραπτή εξέταση διαρκεί μέχρι 
2 ώρες και η προφορική-πρακτική τον αναγκαίο χράνο. 
Στη γραπτή εξέταση δίνονται 100 ερωτήσεις πολλαπλής 
επιλογής εκ των οποίων 10 ερωτήσεις για τις Βασικές 
Αρχές ΟΜϋδδ, 35 ερωτήσεις για Επίγειες Επικοινωνίες, 
35 ερωτήσεις για Δορυφορικές Επικοινωνίες, 10 ερω¬ 
τήσεις για Διεθνείς Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, 10 
ερωτήσεις Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνιών και για τα 
τηλεπικοινωνιακά συστήματα του κέντρου γραπτή και 
πρακτική άσκηση. 

Η προφορική-πρακτική εξέταση διεξάγεται στα τηλε¬ 
πικοινωνιακά συστήματα του Κέντρου ανά ενότητα και ο 
μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθημάτων αποτελεί 
τη βαθμολογία της προφορικής- πρακτικής εξέτασης. 
Η τελική βαθμολογία του τμήματος προκύπτει από το 
μέσο όρο της γραπτής και της προφορικής-πρακτικής 
εξέτασης. 

Ειδικό τμήμα Χειριστών 
Γενικής Χρήσης ΟΜϋδδ (0.0.0.) 

Φοιτούν απόφοιτοι ΑΕΝ πλοιάρχων εναλλασσόμενης 
εκπαίδευσης. 
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ΩΡΕΣ 

(Θ) (Ε) Σύνολο 

1. ΟΜϋδδ - 49 49 

Γενικό Σύνολο 49 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων 
ορίζεται σε οκτώ (08) εργάσιμες ημέρες, εκ των οποί¬ 
ων οι επτά (07) διατίθενται για διδασκαλία και μία (01) 
ημέρα για εξετάσεις. 

Τμήμα Χειριστών Μικρής Εμβέλειας 
εντός περιοχών Α1 (δΡΟ) 

Φοιτούν υποψήφιοι και κάτοχοι άδειας χειριστού πη¬ 
δαλιούχου, κάτοχοι επαγγελματικής άδειας αλιείας, με 
βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής, με τα στοιχεία 
του επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους του οποίου 
ασκούν τη διακυβέρνηση, κυβερνήτες σι οποίσι στε¬ 
ρούνται Πιστοποιητικού ΡΟΟ, ναύκληροι που ασκούν 
διακυβέρνηση σκαφών για τα οποία προβλέπεται πτυχίο 
Χειριστών Μικρής Εμβέλειας ΟΜϋδδ. 

ΩΡΕΣ 

(Θ) (Ε) Σύνολο 

1. ΟΜϋδδ 06 07 13 

Γενικό Σύνολο 13 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων 
ορίζεται σε δύο (02) εργάσιμες ημέρες [Δεκατρείς (13) 
ώρες διδασκαλίας, 1 ώρα γραπτής εξέτασης και ο ανα¬ 
γκαίος χρόνος για προφορικές/πρακτικές εξετάσεις]. 

Άρθρο 32 

Τμήμα Χειριστών Περιορισμένης 
Χρήσης ΟΜϋδδ (Ρ.0.0.) 

ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ δΟΙ_Αδ ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α1 

Φοιτούν υποψήφιοι και κάτοχοι πτυχίων κυβερνητών 
Α'-Β'-Γ τάξης, κυβερνητών ρυμουλκών, κυβερνητών του¬ 
ριστικών θαλαμηγών, ειδικών κυβερνητών. 

ΩΡΕΣ 

(Θ) (Ε) Σύνολο 

1. ΟΜϋδδ 18 18 36 

Γ ενικό Σύνολο 36 

Η διάρκεια του κύκλου των παραπάνω μαθημάτων 
ορίζεται σε 5 εργάσιμες ημέρες. [Τριάντα έξι (36) ώρες 
διδασκαλίας, 1 ώρα γραπτής εξέτασης και ο αναγκαίος 
χρόνος για προφορικές/πρακτικές εξετάσεις]. 

Άρθρο 33 

Μεταβατικές Διατάξεις 

1. Όσοι υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί Α' Τάξης, 
έχουν περατώσει τη φοίτησή τους σε έναν τουλάχιστον 


κύκλο σπουδών για την απόκτηση του αντίστοιχου Δι¬ 
πλώματος με την έναρξη εφαρμογής του παρόντος, 
αυτοί φοιτούν στο νέο κύκλο σπουδών σύμφωνα με τον 
παρόντα κανονισμό και αποκτούν νέου τύπου Αποδεικτι¬ 
κό Ναυτικής Ικανότητας, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις 
της ΔΣ δΤΟνν (ΜαηΙΙα 2010). 

2. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β' Τάξης που έχουν παρακο¬ 
λουθήσει τον εισαγωγικό κύκλο σπουδών του παλαιού 
κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους 
υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Β', Γ υποψηφίων 
Πλοιάρχων Β' τάξης του παρόντος κανονισμού. 

3. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β' Τάξης που έχουν παρακο¬ 
λουθήσει τον Α' κύκλο σπουδών του παλαιού κανονι¬ 
σμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρε¬ 
ωτικούς κύκλους σπουδών Α', Γ υποψηφίων Πλοιάρχων 
Β' τάξης του παρόντος κανονισμού. 

4. Υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β' Τάξης που έχουν παρακο¬ 
λουθήσει τον Β' κύκλο σπουδών του παλαιού κανονι¬ 
σμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρε¬ 
ωτικούς κύκλους σπουδών Α', Β' υποψηφίων Πλοιάρχων 
Β' τάξης του παρόντος κανονισμού. 

5. Υποψήφιοι Μηχανικοί Β' Τάξης που έχουν παρακο¬ 
λουθήσει τον εισαγωγικό κύκλο σπουδών του παλαιού 
κανονισμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους 
υποχρεωτικούς κύκλους σπουδών Β', Γ' υποψηφίων Μη¬ 
χανικών Β' τάξης του παρόντος κανονισμού. 

6. Υποψήφιοι Μηχανικοί Β' Τάξης που έχουν παρακο¬ 
λουθήσει τον Α' κύκλο σπουδών του παλαιού κανονι¬ 
σμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρε¬ 
ωτικούς κύκλους σπουδών Α', Γ' υποψηφίων Μηχανικών 
Β' τάξης του παρόντος κανονισμού. 

7. Υποψήφιοι Μηχανικοί Β' Τάξης που έχουν παρακο¬ 
λουθήσει τον Β' κύκλο σπουδών του παλαιού κανονι¬ 
σμού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τους υποχρε¬ 
ωτικούς κύκλους σπουδών Α', Β' υποψηφίων Μηχανικών 
Β' τάξης του παρόντος κανονισμού. 

Όλοι οι ανωτέρω υποψήφιοι Πλοίαρχοι και Μηχανικοί 
Β' Τάξης αποκτούν νέου τύπου Αποδεικτικό Ναυτικής 
Ικανότητας (σύμφωνα με τις τροποποιήσεις της ΜαηΐΙα 
2010), εφόσον παρακολουθήσουν επιτυχώς και το Σχο¬ 
λείο Προσαρμογής Γνώσεων Β' Τάξης. 

8. Μέχρι τις 31/12/2016 παραμένει σε ισχύ ο Κύκλος 
Γ' του άρθρου 30 του παλαιού Κανονισμού σπουδών 
και τα τμήματα ειδικής εκπαίδευσης βοηθημάτων αυ¬ 
τόματης υποτύπωσης Ραντάρ (ΑΒΡΑ) και εξασφάλισης 
συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων 
Αξιωματικών Ε.Ν. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Υλη Πλοιάρχων Α' Τάξης 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Ώρε^: 34 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΛΟΙΑΡΧΙΑΣ 
Ώρες: 06 

1. Ανάπτυξη της τυπικής διαδικασίας, παράδοσης - παραλαβής Πλοιαρχίας. 

1Λ Όλα τα Ναυτιλιακά ϊγνραφα του Πλοίου Σύμφωνα με τη 50Ι_Α5 ΑΝΝΕΧ 2 και Πιστοποιητικά 
Κλάσεως. 

α) Πλοίου: έγγραφο εθνικότητας, πιστοποιητικό καταμέτρησης, συνεχές συνοπτικό αρχείο 
(Ιστορικό πλοίου) (^$ίΐ} κΛπ,. 
β) Πληρώματος: Ναυτολόγιο, Ποινολόγιο κ.λπ.. 

γ) φορτίου : Έγγραφα Τελωνειακών διατυπώσεων, δηλωτικά φορτίου. Φορτωτικές κ.λπ.. 

1.2 Απογραφή, βασικών εφοδίων και αναλωσίμων. 

1.3 Ημερολόγια, Βιβλία πετρελαίου (1 - II), ΜΑΒΡΟί βπηβχβε III, IV, V, νκ 

1.4 Χρηματικά ποσά που υπάρχουν στο πλοίο (Μ(3Α). 

1.5 Αποδείξεις εξόφλησης Πληρώματος, (πιστωτικός - χρεωστικός λογαριασμός). 

1.6 Τυχούσες βλάβες από οποιαδήποτε πηγή, που επηρεάζουν την αξιοπλοία του πλοίου. 

1.7 Εφόδια (καταστρώματος, μηχανοστασίου, ξενοδοχειακού τμήματος) —ανταλλακτικά. 

1.8 Έλεγχος όλων των συσκευών για καλή λειτουργία. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη δομημένη επάνω στα σημαντικότερα ζητήματα, καθώς και την τυποποίηση της διαδικασίας 
παράδοσης - παραλαβής Πλοιαρχίας. 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ 
Ώρες: 10 

1. Ποιοτική και κριτική ανάπτυξη βασικών θεμάτων των κυριοτέρων Κανονισμών και Συμβάσεων, με 
τους οποίους υποχρεούται να συμμορφώνεται το πλοίο. 

1.1ΙΜΟ/5Τ€νν 

1.2ΙΜΟ/Ι5Μ, 

1.3 50ίΑ5 

1.4ΜΑΒΡΟί(Ι, II, III, IV, V, VI) 

1.5 0αΜΡ/5ΙΚΕ 

1.6 νΕΤΤΙΝΟ 
1,7Ι5Ρ5 €ο6β 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη βασισμένη σε κείμενο των Συμβάσεων και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η αδυναμία 
συμμόρφωσης για το πλοίο, την εταιρεία και τον Πλοίαρχο. 

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Ώρες: 18 

1. Ανάπτυξη βασικών νομικών θεμάτων, ο χειρισμός των οποίων εμπλέκει τον Πλοίαρχο κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. 

1.1. Περί ευθύνης Πλοιάρχου έναντι πλοιοκτήτη ή τρίτων. 

1.2. Περί ποινικής ευθύνης Πλοιάρχου. 

1.3. Περί πειθαρχικής ευθύνης Πλοιάρχου - Πειθαρχικές ποινές. 

1.4. Ναυτικό ατύχημα. 

1.5. Επιθαλάσσια αρωγή. 

1.6. Εξουσίες και καθήκοντα δημόσιου Λειτουργού. 
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1.7. Σύμβαση Ναυτολόνησης - Απόλυσης (αιτία απόλυσης). 

1.8. Δικαιώματα του Ναυτικού από τη λύση της Σύμβασης Ναυτολόγησης. 

1.9. Ασθένεια Ναυτικού (ημεδαπή, αλλοδαπή). 

1.10. Ναυτεργατικό ατύχημα. 

1.11. Ναυτικά προνόμια. 

1.12. Υποθήκη πλοίου. 

1.13. Κατάσχεση πλοίου. 

1.14 Ευθύνες από Διεθνή Όργανα, που έχουν σχέση με την ασφάλεια του πλοίου, των επιβατών, 
του πληρώματος και του φορτίου. (Κθ5ροη5ϊόϊΝΐ;ϊθ5 υηόθΓ ΙηΐθΓΠθίϊοηΒΐ ΙηεΐΓυιπθηΐΒ 3ίίθτίίη§ 
ϊΐΐθ 53ί0ΐγ οί ΐόθ ΒΙιϊρ, Ρ3 5500^0 Γ5, €Γ 0 νν 3ηό ε3Γ§ο). Αναλυτικά: 

1.4.1 Σύγκρουση (€οΙΙϊ5ίοη). 

1.4.2 Βοήθεια και Αρωγή (Α55Ϊ5ί;3η00 3ηό 

1.4.3 Αναπόφευκτη σύγκρουση (ΡΓΟοβθόΐπβ ίη ΐίΊ6 ενεπΐ οΐ 3 οοΙΙιεϊοπ). 

1.4.4 Σύμβαση ύδατος έρματος 2004 (Β3ΐΐ3$ΐ νν3ΐ;0Γ ^οηνθηΐ^οη 2004). 

1.4.5 Σύμβαση Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, [ϋηιΐθά Ν3ϊϊοη5 Θοηνεηΐίοη οη 
ΐ00 ί3\Λ/ οΐίΗθ $Θ3 (υΝΘίΟ$)]. 

1.4.6 Σύμβαση Ναυτεργατών 2006 [ΜβηΐίιτίΘ ίΒόουτ Θοηνβηΐίοη - Μ1€ (2006)]. 

1.4.7 Σύγκρουση - Διεθνής Σύμβαση για την ενοποίηση των προκαθορισμένων Νομοθετικών 
Κανόνων όσον αφορά στη σύγκρουση μεταξύ πλοίων {€οΙΝ5ίοη-ΙηΐθΓη3ΐίοη3ΐ Οοηνβηϊίοη 
ίοΓ ΐήθ υηϊίϊς3ΐϊοη οί Θ0Γΐ;3Ϊη Βυΐ05 οί ί3νν ννϊΐή Βοδρεεΐ ίο 0οΙΙΐ5Ϊοη Β0ΐνν00ην0550ΐ5 - 
ΟοΙΙΪΒΪοη, 1910). 

1.4.8 Βοήθεια και διάσωση (Α55Ϊ5ΐ3ηε0 3ηό 53ΐν3§0 Κ 21Ιηΐ0Γη3ΐίοη3ΐ Θοηνοηΐϊοη οη 53ΐν3§0, 
1989 - ΤΙί 0 ίοηόοη 53ΐν3§0 Θοηνοηϋοη), ίΐογά'δ 5ΐ3ηαΐ3Γά Ρογπί οί 53 ΐν 330 Αβγοεπίοπϊ 
( ίΟί, 2000). 

1.4.9 Ειδική αποζημίωση [($ρ0€Ϊ3ΐ €θΓηρθη5θίϊοη Ρ βπό I €1υό- (5ΘΟΡΙΘ) Θΐ3υ5θ] 

1.4.10 Σύμβαση Περιορισμένης Ευθύνης [Θοηνβηΐιοη οη ίίηηιΐθΐίοη οί ίΐθόιΠΐγ ΐοΓ ΜΒΓίΐιπηβ 
€1311715,1976 (ίίΜ€ 1976)], 

1.4.11 Στις φορτωτικές [€ΐ355ΐΐϊ€3ΐίοη δοοίβΐίβε €3 γ§ο ΙηΐβΓηθΐϊοηθΙ ΟοηνβπΐΙοη ίοΓ ΐήβ 
υηϊίϊ03ΐϊοη οί €0Γΐ:3Ϊη Ρυΐ05 οί ί3νν ίΪ0ΐ3ΐ;ϊη§ ίο ΒϊΙΐ5 οί ίοθόιηβ, 35 ΑπΊεηόεά όγ ΐίπε 
ΡτοίοοοΙ οί 1968 (Η3Ευ6-νΐ5ΒΥ Κυΐ65)]. 

1.4.12 Στα ναυλοσύμφωνα (€ΐΊ3Γί0Γ Ρ3Γΐί05). 

1.4.13 Κανόνες Αμβούργου - Ναυτιλιακή Νομοθεσία.(Η3ηΊ0υΓ§ ΚυΙε^' Μ3ΓΪϊϊηΊθ Ε8§Ϊ5ΐ3ίϊοη). 

1.4.14 Γενική Αβαρία και Ναυτική Ασφάλιση (Θ0ηθΓ3ΐ Αν0Γ3§0 3ηό ΐνΐ3Γϊηθ ΙηευΓθποθ). 

1.4.15 Ναυτική Ασφάλιση (ΐνΐ3Γίη0 Ιη5υΓ3ητ0). 

1.4.16 Λαθρεπιβάτες (δΐοννΒννΒγε). 

1.4.17 Ναυτικοί Πράκτορες - Πρακτορείο (5ΐΊΪρ'5 Α^εηΐέ 3ηό Α^οηεγ}. 

1.4.18Έλεγχος Κράτους Λιμένος (ροΓϊ 5ΐ3ΐ6 εοηΐΓοΙ), 

1.4.19 Λιμένας καταφυγής (ροΓί οί τείυβθ). 

1.4.20 Σχέση Πλοιάρχου - Πλοηγού (Τήε ηΊ35Ϊ0Γ/ρϊΙοί Γ0ΐ3ΐϊοη5ΐΊΪρ). 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη, στα παραπάνω θέματα, η οποία θα στηρίζεται στην ποιοτική ανάλυση πραγματικών 
περιστατικών. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Ώοεε: 30 

ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ - ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ (5Αβ 503ΓεΗ 3ηά Γθδευβ) 

Ώρες: 06 

Αρχές διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών και διαδικασιών έρευνας και διάσωσης. 

1.1 Διαρροή. 
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1.2 Πυρκαγιά-έκρηξη. 

13 Κακοκαιρία - Πρόβλεψη και χειρισμός σε κυκλώνα* 

1.4 Απειλή από έκνομους. 

13 Ανθρωπος σιη Θάλασσα και απουσία μέλους ίου Πληρώματος μετά από πάροδο χρόνου* 

1.6 Ρύπανση (50ΡΕΡ - δΜΕΡ). 

1.7Έρευνα και Διάσωση (5ΑΡ). 

1.8 Ζημιά πηδαλίου/έλικας. 

1.9 Ρυμούλκηση (θητιβΓ^βηςγ Ιοννίη^ \Λ/ίΓθ). 

1.10 Προσάραξη. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη επί των διαδικασιών των εκτάκτων αναγκών και ΕΚΔ (5Αβ) με αναφορές σε περιστατικά που 
να αποδεικνύουν την ανάγκη τήρησής τους. 

ΧΡΗΣΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 
Ώρες: 18 

Ποιοτική ανάδειξη των σημαντικότερων στοιχείων διοίκησης, διαχείρισης, ηγεσίας και εκπαίδευσης 
επί του πλοίου* 

1.1 Πρακτική γνώση διοίκησης και εκπαίδευσης προσωπικού επί πλοίου. 

1.1.1 Σχεδιασμός και συντονισμός. 

1.1.2 Περιορισμός χρόνου και πόρων. 

1.2 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων. 

1.2.1 Κατανομή, ανάθεση και καθορισμός προτεραιοτήτων. 

1.2.2 Αποτελεσματική επικοινωνία στο πλοίο και στην ξηρά. 

1.3 Χρήση ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων. 

1.3.1 Διαχείριση και εκπαίδευση προσωπικού πλοίου, 
α} Διοίκηση προσωπικού στο πλοίο* 

β) Εκπαίδευση επί του πλοίου. 

γ) Γνώση σχετικών διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων και συστάσεων και εθνικής νομοθεσίας. 

1.3.2 Ικανότητα εφαρμογής διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας συμπεριλαμβανομένων: 
α) Σχεδιασμού και συντονισμού. 

β) Περιορισμού χρόνου και πόρων, 
γ) Καθορισμού προτεραιοτήτων. 

1.3.3 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων: 
α) Κατανομή ανάθεση και καθορισμός προτεραιοτήτων των πόρων. 

β) Αποτελεσματική επικοινωνία στο πλοίο και στην ξηρά* 
γ) Δυναμισμός και ηγεσία συμπεριλαμβανομένης της παροχής κινήτρου. 

13.4 Ικανότητα εφαρμογής τεχνικών λήψης αποφάσεων* 
α) Αξιολόγηση κατάστασης και κινδύνου* 

β) Προσδιορισμός και παραγωγή επιλογών* 

γ) Επιλογή σχεδίου δράσης. 

δ) Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας έκβασης. 

13.5 Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη προτύπων διαδικασιών λειτουργίας. 

1.3.6 Στρατηγική διαχείρισης. Σχεδιασμός εργασίας. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη βασισμένη σε παραδείγματα που αναδεικνύουν τη σημασία της σωστής στρατηγικής της 
διαχείρισης των ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων του Πλοιάρχου. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΜΑΝΑ6ΕΜΕΝΤ) 

Ώρες: 06 

Αρχές διαχείρισης διαφόρων τύπων πλοίων, αξιολόγηση συγκεκριμένων λειτουργικών διαδικασιών, 
καθώς και διαδικασιών εταιρείας. 
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1.1 Κύρια χαρακτηριστικά μεταφοράς εμπορευμάτων. 

1ΛΛ Φορτηγά ή γένικού φορτίου πλοία. 

1.1.2 Πλοία γραμμής. 

1.13 Εξειδικευμένα πλοία: δεξαμενόπλοια, υγραεριοφόρα πλοία μεταφοράς 

εμπορευματοκιβωτίων, μεταφοράς προϊόντων ξυλείας, χύδην φορτία. 

1.2 Περιγραφή της δομής και οργάνωσης. 

1.2.1 Τυπική Ναυτιλιακή Εταιρεία. 

1.2.2 Εταιρεία διαχείρισης πλοίων. 

1.3 Οικονομικά προγράμματα διαχείρισης εφοδιασμού, καυσίμων κΛπ., για το πλοίο. 

1.4 Σχεδιασμός διαχείρισης πλοίου για 12 μήνες. 

1.5 Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού εξόδων. 

1.6 Ευθύνη - Υποχρεώσεις - Δικαιώματα μεταφορέα. 

1.7 Γενική - Μερική αβαρία. 

1.7.1 Σύμβαση θαλάσσιας αρωγής. 

1.7.2 Σύμβαση ρυμούλκησης. 

1.7.3 Βασικοί όροι Ναυλοσυμφώνου: 

α} φορτωτικές (όίΙΐ5 οΐ Ι3όίηβ), Ναυλοσύμφωνα (€03 γΙ:6γ Ρ3γιϊθ 5), Ρήτρες Θαλάσσιας 
ασφάλισης (ΐνΐ3ΓΪη0 ϊη5υΓ3ηε6 αΐ3υ565), Κανονισμοί Λιμένων και Διαύλων (Ρογϊ 300 €3η3ΐ 
Ρβ^υΙθΐΐοηε). 

β) Κανονικά οπισθογραφημένες αποδείξεις (πί3ϊθ' 5 Γοεθϊρΐδ). 
ν) Φορτωτικές (ΒϊΙΐ5 οΐ Ε30ϊηβ). 
δ) Επιστολή διαμαρτυρίας (ηοίσ οί ρΓθΐ05ΐ;). 
ε) Αναφορές για ζημίες στο φορτίο ή στο πλοίο. 

στ) Αναφορές επιθεωρήσεων ναύλωσης και εκτός ναύλωσης (οπ-Ιίϊγο & οΓϊ-Ιίϊγο) του πλοίου, 
ζ) Ατυχήματα και περιστατικά. 

η) Επιστολές στους Πράκτορες, στις Αρχές του λιμένος, στους φορτωτές αναφορικά με το 
πλοίο. 

θ) Αιτήσεις για επιθεωρήσεις. 

ι) Αιτήσεις για καύσιμα, νερό, εφόδια πλοίου. 

ια) Οδηγίες κατασκευαστών για την λειτουργία και συντήρηση συσκευών. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη, η οποία είναι στηριγμένη στις βασικές αρχές διαχείρισης του πλοίου και της εταιρείας, όπως 
αυτές ορίζονται στα σχετικά κείμενα. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ανάδειξη της έκτασης της 
αλληλεπίδρασης εξαιτίας των αποφάσεων που λαμβάνονται τόσο στο πλοίο, όσο και στην εταιρεία. 


ΜΑΘΗΜΑ; ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ώρες: 34 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, κατανόηση και 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του σε 
όλους τους τομείς, ως πρώτος στην ιεραρχία σε διοικητικό επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναπτύξει όλες 
τις δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο ώστε να είναι σε θέση: 

Να επικοινωνεί με σαφήνεια και αδιαμφισβήτητο τρόπο 

Να κατανοεί πλήρως και με λεπτομέρεια γραπτά κείμενα που άπτονται της ειδικότητάς του 
Να περιγράφει λεπτομερώς, γραπτά και προφορικά, λειτουργίες, καταστάσεις, συμβάντα, 
διαδικασίες, οδηγίες κλπ. 

Να συντάσσει κείμενα, αναφορές και επιστολές απαιτητικού περιεχομένου με επίγνωση πιθανών 
νομικών συνεπειών 

Να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει τα μέλη του πληρώματος 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


23313 


Να αποκτήσει άνεση και αυτοπεποίθηση στην χρήση της Αννλικής γλώσσας. 

ΕΞΕΤΑΣΗ; Γραπτή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΦΟΡΤΙΟ 

1. Αναγνώριση και κατανόηση ναυλοσυμφώνων και των όρων και ρητρών αυτών. 

2. Φορτωτικές (Μαίθ'ε Γεεθϊρΐ). 

3. Επιστολή Ετοιμότητας {ΝΟΡ -5ήϊρ ΒΓΓΪνθό). 

4. Ζημία στο φορτίο. 

5. Στοιβασία-ζημίες κατά τη στοιβασία. 

6. Πράκτορες - Επιθεωρητές (ΐνΐ3]θΓ5-νθΐΙϊηδ-δΙβΕ), Αρχές (Ρ50), ΙπΓΐΓηϊ^Γ3ΐϊοη, ΟυκΙοιτίδ. 

7. Διάφοροι τύποι πλοίων. 

8. Επιστολή διαμαρτυρίας (ΕθΜθγ οΐ ρΓοΙβδΙ). 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ / ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ (ΜΑΚΡΟΕ- 50ΕΑ5 - 5Τ0νν) 

1. Κατανόηση και ερμηνεία των Κανονισμών της Θαλάσσιας Ρύπανσης. «ΜΑΡΡΟί» - Οδηγίες 
Αποφυγής Ρύπανσης. 

2. Γνώση των Διεθνών Κανονισμών, προτύπων, Κωδίκων και υποδείξεων επί της μεταφοράς των 
επικινδύνων φορτίων, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων 
φορτίων (ΙΜ06 Τοόβ) - ΙηΐθΓΠΒΐΙοηβΙ ΜθΓΐΐΐΓτιβ ΟΒη^βΓουδ 6οο05 Οοόβ και τον Διεθνή Ναυτιλιακό 
Κώδικα για στέρεα χύδην φορτία - Ιηΐ6Γη3ΐϊοη3ΐ ΜΒΠΐίηηο δοΐΐεΐ ΒυΙΚ 03Γβθ65 (ΙΜ5Β0) Οοόθ. 

3. Ικανότητα ερμηνείας, πώς να αποφεύγονται οι βλαβερές επιδράσεις στα χύδην φορτία λόγω 
σκωρίας, κόπωσης και μη επαρκών γνώσεων μεταχείρισης του φορτίου. 

4. Ικανότητα ερμηνείας των βασικών αρχών ίδρυσης από-τελεσματικών επικοινωνιών και βελτίωσης 
τη ς εργασιακή ς σχέση ς μεταξύ ατό μων πλο ίου και εγ καταστάσεων ξη ρας. 

5. ΟΟΜΕ (ΟϊΙ □ΐ5ςΗ3Γ£0 ΜοηΙΙθΓίη§ ΕηυΙριπθηΐ). 

6. 5ΕΕΜΡ (δΐιίρ ΕηθΓβγ ΕΓίιεΙβητγ Μ3η8§0ηηθηΐ Ρΐ3η}. 

7. νΕΟδ (ν3ροΓ ΕΓηΪ55Ϊοη ΟοπΙγοΙ ίγδΐθίπδ). 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Επαρκής γνώση Μηχανολογικών όρων, ούτως ώστε να είναι ικανός χειριστεί και να ταξιδέψει ένα 
πλοίο με όλες τις συνθήκες. 

2. Επαρκής γνώση Μηχανολογικών όρων, ούτως ώστε να είναι ικανός να χειρίζεται. Τηλεχειρισμούς 
πρόωσης και συστήματα μηχανημάτων και εξυπηρετήσεων. 

3. Χρήση πρόωσης και μηχανημάτων χειρισμού. 

4. Βοηθητικά μηχανήματα πλοίου. 

5. Γενική γνώση των όρων Ναυτικής Μηχανολογίας. 


ΕΝΟΤΗΤΑ: ΙΜΟ δΤΑΝΟΑΚΟ ΜΑΡΙΝΕ ΟΟΜΜυΝΙΟΑΤΙΟΝ ΡΗΚΑδΕδ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ' 

Υλη Μηχανικών Α' Τάξης 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ II 

Ώρε^: 21 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επανγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να γνωρίζουν τις 
απαιτήσεις ασφαλείας για εργασία στα ηλεκτρολογικά συστήματα. Θα πρέπει να γνωρίζουν τις 
διαδικασίες συντήρησης και επισκευής εξοπλισμού ηλεκτρολογικών συστημάτων-διακοπτών 
πινάκων, να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών-περιοχής βλαβών και 
μέτρων πρόληψης ζημιών και να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων 
ηλεκτρικού εξοπλισμού, δοκιμών εξοπλισμού συσκευών προστασίας. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ό^ΐΕρΓοϊεείοΓ), προβολέας διαφανειών 
(ον6ΓΐΊ690ρΓθ]0είθΓ), ΟΥΟ - νΐόοο, Προσομοίωοη, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Ηλεκτρική ασφάλεια. 

1.1 Ασφαλείς διαδικασίες που πρέπει να υιοθετούνται όταν εργαζόμαστε σε ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις. 

1.2 Τα αποτελέσματα του ηλεκτρικού ρεύματος στο ανθρώπινο σώμα. 

1.3 Ηλεκτρικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στα πλοία σε σύγκριση με αντίστοιχο εξοπλισμό 
που χρησιμοποιείται στην ξηρά, γενική περιγραφή των απαιτήσεων για φορητό εξοπλισμό. 

1.4 Ορισμός του όρου «βραδεία καύση», υλικά βραδείας καύσης και χρήση τους. 

1.5 Περιγραφή των γωνιών εγκάρσιας κλίσης και διαγωγής, στις οποίες μηχανήματα λειτουργούν 
ικανοποιητικά, 

1.6 Επίδραση της αλλαγής θερμοκρασίας, των μεταβολών του αέρα και του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος σε ήλεκτρομαγνητικές συσκευές και σε γεννήτριες τάσης. 

1.7 Γενικές απαιτήσεις σύμφωνα με τους κανονισμούς ηλεκτρικής ισχύος και φωτισμού για 
κανονική λειτουργία και για έκτακτη ανάγκη. 

1.8 Να εξηγηθεί η αναγκαιότητα του περιοδικού ελέγχου ασφαλείας όλων των ηλεκτρικών 
συνδέσεων. 

1.9 Διαδικασίες για απομόνωση μηχανήματος πριν την επιθεώρηση, δοκιμή και συντήρηση. 

2. Ηλεκτρικά συστήματα διανομής. 

2.1 Χρησιμοποιούμενες συχνότητες ισχύος. Να εξηγηθεί η προτίμηση σε σύστημα 60 Ηζ. Μέτρα 
που λαμβάνονται όταν λειτουργεί σύστημα 60 Ηζ πάνω σε παροχή 50 Ηζ. Κίνδυνοι από τη 
λειτουργία ενός συστήματος 50 Ηζ από μια παροχή 60 Ηζ. 

2.2 Γενική δομή, συστήματα γείωσης, αγείωτα συστήματα διανομής, προβλήματα διαρροής και 
επικίνδυνες τάσεις από τη χρήση αγειωτων συστημάτων. 

2.3 Μόνωση ή γείωση ουδέτερο. Να εξηγηθεί η διαφορά μεταξύ γειωμένου και αγείωτου 
ουδέτερου. 

2.4 Ανίχνευση σφαλμάτων στα συστήματα διανομής. 
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2.5 Να εξηνηθεί η ανάνκη κροστασίας υπέρτασης, η προστασία σφάλματος προς τη γη. 

2.6 Λυχνίες διαρροής^ χρήση των λυχνιών διαρροής για ανίχνευση σφάλματος ως προς τη γη, 
τεχνικές εντοπισμού διαρροών. 

2.7 Συστήματα διανομής γειωμένα. Πότε η αρχή μπορεί να τα επιτρέψει σε δεξαμενόπλοιο. 

2.8 Μετασχηματιστές ρεύματος και τάσης, γιατί χρησιμοποιούνται. 

2.9 Απαιτήσεις γείωσης μετασχηματιστών ρεύματος και τάσης και των αντίστοιχων περιβλημάτων 
τους. 

2.10 Κατασκευή - δομή - σχεδίαση πίνακα διανομής, συντήρηση. 

2.11 Διαφορές σε τεχνικές λειτουργίας σε κλειστού και ανοικτού τύπου πίνακες διανομής. 

2.12 Τυπικές μορφές διανομής ισχύος, ζυγοί και βασικές αρχές κατασκευής, συνδέσεις ζυγών, 
ψύξη ζυγών και επίδραση από υπερθέρμανση. 

2.13 Παροχή από ξηρά (εοΙόίΓοηιη^), κιβώτιο σύνδεσης παροχής από ξηρά, διάταξη συνδέσεων για 
λήψεις παροχής ξηράς ΕΡ. 

2.14 Ηλεκτρικός εξοπλισμός για δεξαμενόπλοια και σε χώρους ειδικών συνθηκών, αντιεκρηκτικός 
εξοπλισμός, συστήματα ασφαλείας σε επικινδύνους χώρους. 

3. Προστασία διανομής. 

3.1 Προστασία βραχυκυκλώματος, μέσα προστασίας. 

3.2 Μικροσκοπικοί αυτόματοι διακόπτες (Ι\/Ι€Β), αυτόματοι διακόπτες πολλαπλών εφαρμογών 
(ΜΚΒ), περιοχή της ικανότητας διακοπής, κριτήρια επιλογής. 

3.3 Να ορισθεί η περιοχή τιμών ρευμάτων υπερφόρτισης και του χρόνου καθυστέρησης στον 
οποίο ένας αυτόματος διακόπτης μπορεί να κλείσει. 

3.4 Προσδιορισμός της σχέσης μεταξύ χρόνου καθυστέρησης και ρεύματος υπερφόρτωσης. Να 
εξηγηθεί πώς ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να επηρεάσει το ρεύμα λειτουργίας. 

3.5 Να εξηγηθεί η ανάγκη για στιγμιαία προστασία υπερέντασης και σε ποιες περιπτώσεις 
προβλέπεταυ 

3.6 Συνθήκες λειτουργίας διακοπτών, διαφορές με την ξηρά. 

3.7 Διακόπτες ισχύος αέρα (ΑΟΒ), εφαρμογή στην προστασία γεννητριών, κριτήρια επιλογής. 

3.8 Επιλεκτική προστασία διακοπτών. 

3.9 Συντήρηση διακοπτών ισχύος. 

3.10 Ασφάλειες, τύποι ασφαλειών και κλάσεις ασφαλειών, τυπικές χαρακτηριστικές καμπύλες 
ρεύμαιος-χρόνου για φυσιγγιωτές ασφάλειες, σκοπός των ασφαλειών, ονομαστικό ρεύμα και 
ελάχιστο ρεύμα μίας ασφάλειας, συντελεστές που επηρεάζουν το κατάλληλο μέγεθος 
ασφάλειας για ένα κύκλωμα κινητήρα. 

3.11 Σύγκριση της αποτελεσματικότητας ενός αυτόματου διακόπτη και μιας ασφάλειας. 

3.12 Δοκιμή λειτουργίας μικροαυτομάτων, ρελέ υπερφόρτωσης {Ον0Γ€υΓΓ0ηΐ:Β0ΐ3ν-Ο€Κ), 
θερμικών. 

3.13 Δοκιμή λειτουργίας ΒβΙβγ. 

3.14 Δοκιμή λειτουργίας Τϊηη 0 Γ£. 

3.15 Δοκιμή λειτουργίας ασφαλειών. 

3.16 Δοκιμή λειτουργίας Με€Β, ΜΟΒ. 

3.17 Δοκιμή λειτουργίας ΑΟΒ. 

3.18 Αιτίες υπερθέρμασνης διακοπτών. 

3.19 Να εξηγηθεί όχι η επιθεώρηση και συντήρηση διακοπτών περιλαμβάνει έλεγχο: στους τριβείς, 
στην ευθυγράμμιση των επαφών, στον καθαρισμό των επαφών χαλκού - αργύρου, στη 
λίπανση των κινητών μερών, και στον έλεγχο των μονωτήρων - αποσβεστήρων. 

3.20 Αναγκαία μέτρα προφύλαξης όταν αρχίζουμε εργασίες ή αφαιρούμε διακόπτες. Να εξηγηθεί η 
χρήση της γείωσης στους αυτόματους διακόπτες. 

3.21 Σκοπός και λειτουργία του μεταγωγικού διακόπτη αντιστροφής ρεύματος. 

3.22 Να εξηγηθεί η προβλεπόμενη προστασία τροφοδοσίας από έναν κύριο πίνακα για: ένα 
τριφασικό σύστημα με γειωμένο ουδέτερο, ένα σύστημα δύο αγωγών τροφοδοτούμενο από 



23316 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ένα τριφασικό σύστημα, ένα σύστημα δύο αγωνών τροφοδοτούμενο ακό μία φάση, ενώ ο 
ουδέτερος είναι γειω μένος* 

3.23 Μεγέθη κινητήρων πλοίων που απαιτούν προστασία από υπερφόρτωση και βραχυκύκλωμα. 

3.24 Κύκλωμα σταθερού φορτίου και πώς προστατεύεται. Απαιτήσεις κυκλωμάτων για φώτα 
ναυσιπλοΐας, διαγραμματική διάταξη. 

3.25 Προστασία κυκλώματος για παροχή μηχανισμού κίνησης πηδαλίου. 

3.26 Προβλεπόμενα μέσα ελέγχου έκτακτης ανάγκης για διακοπή των παρακάτω μηχανημάτων 
(50ίΑ5): ανεμιστήρες, αντλίες καυσίμου και μετάγγισης καυσίμου πετρελαίου. 

4. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υφηλών τάσεων. 

4.1 Παραγωγή και διανομή υψηλών τάσεων στα πλοία. 

4.2 Ηλεκτρικά συστήματα πρόωσης. 

4.3 Συγχρομετατροπείς και κυκλομετατροπείς. 

4.4 Λειτουργία και απαιτήσεις ασφαλείας σε συστήματα υψηλών τάσεων στα πλοία. 

4.5 Απαιτήσεις εξειδικευμένου προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και 
επιδιόρθωση διακοπτών και εξοπλισμού υψηλής τάσης. 

4.6 Πλεονεκτήματα συστημάτων υψηλών τάσεων. 

4-7 Πλεονεκτήματα ενός μονωμένου συστήματος. 

4.8 Καλώδια υψηλών τάσεων. 

4.9 Διακόπτες ισχύος ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων, διακόπτες αέρα, κενού $Ρ6. 

4.10 Μέσα διακοπής προστασίας και ασφάλειες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υφηλών τάσεων. 

4.11 Απαιτούμενες ενέργειες αποκατάστασης κατά τη διάρκεια σφαλμάτων σε ένα σύστημα 
υψηλής τάσης. 

4.12 Στρατηγική διακοπής-απομόνωσης εξοπλισμού σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων, 

συμπλήρωση κατάλληλων εγγράφων* 

4.13 Επιλογή κατάλληλου εξοπλισμού για την απομόνωση και δοκιμή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 
υψηλών τάσεων. 

4.14 Μέτρηση αντίστασης μόνωσης και έλεγχος πολικότητας ηλεκτρικών εγκαταστάσεων υψηλών 
τάσεων. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 

Ώοετ: 42 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις* 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓθ]θεΐθΓ}, προβολέας διαφανειών (ονοτ 
ίίθοό ργο]6€ϊογ). 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές Εξετάσεις. 

1. Ενεργειακή αποδοτικότητα πλοίου (ΕηοΓ^γ θίίϊεϊεηεγ). 

1.1 Μέθοδοι εξοικονόμησης καυσίμου: α) Κατασκευαστικά (βελτιωτικοί κυκλικοί δακτύλιοι πριν από 
την προπέλα για τη βελτίωση του ομόρου της ροής της θάλασσας)* β) Τρόποι οικονομικής 
εκμετάλλευσης και βελτιστοποίησης καύσης των μηχανών. 

1.2 Δείκτης σχεδίασης ενεργειακής απόδοσης (ΕηοΓ^γ Είΐίοϊθπεγ Ιηόθχ-ΕΕΡΙ) - ΙΜΟ Γε5θΙυΐίοπ 

ΜΕ8ε.212(63)(8)]. 

1.3 Σχέδιο διαχείρισης της ενεργειακής απόδοσης πλοίου [(δίιϊρ Επθγ^υ Είίϊεϊθπεγ Μ3η3§0ΓΤΊθηΐ ΡΙθπ- 
5ΕΕΜΡ) ΙΜΟ ΓθδοΙυΐΐοη ΜΕβ€.213(63)(1)]. 

2. Επιθεωρήσεις. 

2.1 Γενικά περί επιθεωρήσεων - διαδικασία επιθεωρήσεων. 

2.2 Επιθεωρήσεις νείΐιπβ σε πετρελαιοφόρα (ϊβπΚθγβ), σε πλοία χύδην φορτίου (όυΙΚ €3 γπ 8Γ5) και 
σε υγραεριοφόρα πλοία. 

2.3 Απαιτήσεις (ςΐ3ίπΓΐ5/Γη3εήϊηβΓν, ΓιυΙΙ, ε3Γ^ο). 

3. Προστασία περιβάλλοντος. 
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3.1 Αναφορά στις εκπομπές 0θ2, Οοχ, ΝΟχ. 

3.2 Περιοχές ελέγχου εκπομπών Ε0Α5 (ΕΓΤΊΪ$5Ϊοη ΟογίϊγοΙ Αγ63$)* 

3.4 Σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων. 

3.5 Τρόποι μείωσης ρύπων (καταλύτες, έγχυση νερού κατά την καύση κ.ά.), 

3.6 Διαχωριστήρες (οΐΐγ νν3ΐ6Γ50ρ3Γ3ΐθΓ). 

3.7 Επεξεργασία υγρού έρματος (Β3ΐΐ35ϊ \λ/ 3 Ι 0 γ ΐΓβ 3 ϊιηθηΐ). 

3.8 Νέοι τρόποι περαιτέρω επεξεργασίας καταλοίπων (νν35ί;θ ΕυθΙ ΓθεονθΓγ 5γ5ΐ:6ίΤΊ). 

3.9 Αναφορά στα οικολογικά πλοία και στις οικολογικές μηχανές, (βεοΤηβηάΙγ 5Ηιρ5 - θοο-ίΓίθπόΙγ 
θπ§ϊηθ5)* 

4. Νέες τεχνολογίες - σύγχρονες μηχανές. 

4.1 Αναλυτική αναφορά στις μηχανές με εοηπΓΤίοη Γ3 ϊΙ. 

4.2 Μηχανές 0υ3ΐ (καύση με αέριο και καύση με καύσιμο και αέριο)* 

4.3 Ηλεκτρονικά δον0ΓηοΓ5, 

4.4 Ηλεκτρονικές κύριες μηχανές (ΒΜ\Λ/ Μ.Ε.). 

4.5 Κινητήρες υδρογόνου, κυψέλες καυσίμου παραγωγής συνεχούς ρεύματος (ίυεΙ εβΙΙε εγδΐθΐη). 

4.6 Κινητήρες ΒΙ0-ΠΪ65 θΙ. 

5. Συντήρηση* 

5.1 Γενικά περί δεξαμενισμού. 

5.2 Προγραμματισμός συντήρησης δεξαμενισμού. 

5.3 Διαχείριση καυσίμου, λίπανση και θαλάσσιο έρμα (λειτουργία και συντήρηση μηχανη-μάτων 
άντλησης, λίπανσης και σωληνώσεων). 

5.4 Παραλαβή νέων κατασκευών (ηονν όυίΐτϋη^ϊ)* 

5.5 Δοκιμαστικοί πλόες (563 1 :γΪ3Ι5). 

ΜΑΘΗΜΑ; ΓΕΝΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΟΙΟΥ 

Ώοεε: 22 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις* 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓοϊοεΐοΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
|Ί030 ργο]6€1:ογ}. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές Εξετάσεις 

1. Γνώσεις διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού επί πλοίου* 

2. Εκτίμηση επαγγελματικών κινδύνων. 

3. Αιτίες και συνέπειες εργατικών ατυχημάτων* 

4. Παρουσίαση συγκριτικών προσεγγίσεων σε εφαρμογές και σε ναυτικά ατυχήματα. 

5. Ο άνθρωπος ως πηγή κινδύνου, αλλά και ως μέτρο αποκλιμάκωσης κρίσιμων καταστάσεων. 

6. Διαχείριση της ασφάλειας* 

7. Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. 

8. Γενικά περί διαχείρισης (ΓΠθηδ^σηησηΐ), διαχείριση κινδύνου (Π5Κ ηη3η3βθηΊθηϊ), εκτίμηση κινδύνου 

(ΓΪ5ΐί 355055ηΊ0ηΐ). 

9. Γενικά περί πη3η3&0ΐτΐ0ηΐ, Π5ΐ< ΓηΒηθ^θπηεηΐ, ΓΪ5ΐ< 355655ηη€ηΐ. 

10. Ποιοτική εξασφάλιση (Ωυ3ΐϊΐν/53ί6ΐγ ιη3η3§0Γη0η1:, Ι5Μ). 

11. Οικονομική υποστήριξη (Ιο§ϊ5ΐϊε5). 

12. Προσδιορισμός αναγκαίου εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού. 

13. Λήψη αποφάσεων και διαμόρφωση πολιτικής σε ζητήματα ασφάλειας και περιβάλλοντος. 

14. Εξειδίκευμένα ζητήματα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος ανά τύπο πλοίου (ί3ηΙ<0Γ5, 
υγραεριοφόρα, €οηΐ 3 ϊη 6 Γ 5 , επιβατηγά/οχηματαγωγά και όυΙΙ< ε3ΓΠ0Γ5). 

15. Αέρια θερμοκηπίου (πρωτόκολλο Κιότο, Κανκούν Μέξικο και Ντέρμπαν Ν. Αφρική)* 

16. Μελέτη της πετρελαϊκής ρύπανσης από τα πλοία* 
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17. Παρουσίαση και κριτική ανάλυση ετιιλενμένων κανονισμών, που σχετίζονται με την αύξηση της 
θαλάσσιας ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος* 

ΙΕ. Πιστοποιητικά πλοίου. 

19. Νηογνώμονες (κείμενη νομοθεσία, απαιτήσεις αρχών και νηογνωμόνων). 

20. Ρ&Ι ΟίυΒΕ. 

21 . Ι$0 14001 - Σύστημα διαχείρισης περιβάλλοντος. 

22.150 5001 - Εταιρικό σύστημα διαχείρισης ενέργειας. 

23. Μνημόνιο Παρισίων (Ρ3Γί5 ΜοίΙ). 

24. Μετασκευές πλοίων (προβλήματα και επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά των πλοίων)* 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ώρες: 27 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, κατανόηση και 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να εκτελει με επάρκεια τα καθήκοντά του σε 
όλους τους τομείς, ως πρώτος στην ιεραρχία σε διοικητικό επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναπτύξει όλες 
τις δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο ώστε να είναι σε θέση: 

Να επικοινωνεί με σαφήνεια και αδιαμφισβήτητο τρόπο 

Να κατανοεί πλήρως και με λεπτομέρεια γραπτά κείμενα που άπτονται της ειδικότητάς του 
Να περιγράφει λεπτομερώς, γραπτά και προφορικά, λειτουργίες, καταστάσεις, συμβάντα, 
διαδικασίες, οδηγίες κλπ. 

Να συντάσσει κείμενα, αναφορές και επιστολές απαιτητικού περιεχομένου με επίγνωση πιθανών 
νομικών συνεπειών 

Να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει τα μέλη του πληρώματος 

Να αποκτήσει άνεση και αυτοπεποίθηση στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας, 

ΕΞΕΤΑΣΗ; Γραπτή. 

1. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ [11 ώρες] 

Σύνταξη εκθέσεων αξιολόγησης πληρώματος. 

Παρουσιάσεις σε θέματα εκπαίδευσης με έμφαση στην ασφάλεια. 

Τεχνικές ερωτήσεων, ανάλυσης, διευκρινήσεων και εξαγωγής συμπερασμάτων. 

Περιγραφή γυμνασίων και καταγραφή* 

Σαφείς οδηγίες σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με έμφαση στην καταπολέμηση πυρκαγιάς και 
ρύπανσης θαλασσίου περιβάλλοντος* 

2. ΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ [16 ώρες] 

Μετάδοση μηνυμάτων ασφάλειας με ακρίβεια και σαφήνεια. 

Περιγραφή διαδικασιών έκτακτης ανάγκης. 

Διαδικασίες και επικοινωνίες έρευνας και διάσωσης. 

Πλήρης κατανόηση κειμένων υψηλών απαιτήσεων, κανονισμών, εγκυκλίων, νομοθετικού 
περιεχομένου γενικότερα. 

Περιγραφή διαδικασιών αποφυγής ρύπανσης* 

Διάλογοι με πράκτορες και λιμενικές αρχές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΎλΓ| Πλοιάρχων Β' Τάξης 


Α' ΚΥΚΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΛΟΥ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ ίΡΑ55ΑΰΕ ΡΙΑΝΙ 

Ώρες: 72 

1.1 Σχεδιασμός πλου και εκτέλεση ναυσικλοΐας: 

1.1.1 Αρχές σχεδιασμού πλου και οδηνίες για έλεγχο και την παρακολούθηση της ασφαλούς 
εκτέλεσης ναυσιπλοΐας υπό όλες τις συνθήκες, με αποδεκτές μεθόδους υποτύπωσης 
ωκεάνιων πορειών λαμβάνοντας υπόψη: 

α} Τα περιορισμένα ύδατα. 
β) Τις μετεωρολογικές συνθήκες, 
γ) Τους πάγους. 

δ) Την περιορισμένη ορατότητα. 

ε) Τα σχήματα διαχωρισμού κυκλοφορίας. 

στ) Τις περιοχές υπηρεσίας κυκλοφορίας πλοίων {νΤ5). 

ζ) Τις περιοχές εκτεταμένων παλιρροιακών επιπτώσεων. 

η) Την ορθή τήρηση Ημερολογίων. 

1.1.2 Έλεγχος τήρησης Πορείας σύμφωνα με τις Γενικές διατάξεις πορειών πλοίων. 

1.13 Σύνταξη αναφορών σύμφωνα με τις Γενικές αρχές συστημάτων αναφοράς πλοίων και με τις 
διαδικασίες νΤ5. 

1.2 Προσδιορισμός στίγματος. 

1 .2.1 Έλεγχος διαδικασιών προσδιορισμού στίγματος υπό όλες τις συνθήκες. 

α} Με αστρονομικές παρατηρήσεις, με χρήση χάρτη υποτύπωσης, «ΑΙΜΑΝΑΟ», 
χρονομέτρου, εξάντα και υπολογιστή. 

β) Με Γήινες παρατηρήσεις περιλαμβανομένων της ικανότητας χρήσης κατάλληλων χαρτών, 
οδηγιών στους ναυτιλλόμενους και άλλων εκδόσεων για την αξιολόγηση της ακρίβειας 
του στίγματος. 

1.3 Έλεγχος διαδικασιών και οδηγίες για τον ακριβή προσδιορισμό σφαλμάτων πυξίδων, τήρηση 
αρχείου σφαλμάτων (εοΓηρ355 θγγογ γθοογ 0 - όοοίί). 

1.3.1 Ικανότητα προσδιορισμού και περιθώρια σφαλμάτων μαγνητικής και γυροσκοπικής πυξίδας. 

1.3.2 Γνώση των αρχών της μαγνητικής και της γυροσκοπικής πυξίδας, λειτουργία και γνώση της 
φροντίδας των κυριότερων τύπων γυροσκοπικής πυξίδας. 

1.3.3 Κατανόηση των συστημάτων που τελούν υπό τον έλεγχο της κύριας γυροσκοπικής πυξίδας. 

1.4 Οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια ναυσίπλόίάς σε περιοχές πάγων. 

1.4.1 Σύστημα ωκεάνιων ρευμάτων. 

1.4.2 Κυκλοφορία ωκεάνιων υδάτων επιφάνειας και αρχικές ενώσεις με θάλασσες. 

1.5 Υπολογισμός παλιρροιών και παλιρροιακών ρευμάτων. 

1.5.1 Χρήση όλων των κατάλληλων ναυτικών εκδόσεων για παλίρροιες και παλιρροιακά ρεύματα. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη με την βοήθεια παρουσιάσεων ή και χρήση ειδικού λογισμικού (Ε00Ι5) ηλεκτρονικών χαρτών 
και αντίστοιχων μέσων. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ■ ΤΗΡΗΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ 

Ώρες: 35 

Ανάλυση εφαρμογής κανόνων του ΔΚΑΣ και σύνδεσή τους με τις διαδικασίες τήρησης φυλακής. 

1.1 Θέσπιση διαδικασιών και ρυθμίσεων τήρησης φυλακής και έλεγχος εφαρμογής τους. 
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1.1.1 Λεπτομερής γνώση του περιεχομένου, εφαρμογής και του σκοπού των ΔΚΑΣ 1972, όπως 

έχουν τροποποιηθεί. Εκδικασθείσες υποθέσεις από τα αναφερθέντα ατυχήματα και 
περιπτώσεις. 035θ5 Μβηρθ Αεεϊόθπΐ ίΐθροΓΐίη§ ^οΗθγπθ). 

1.1.2 Λεπτομερής γνώση του περιεχομένου, της εφαρμογής και του σκοπού των αρχών που 
πρέπει να τηρούνται κατά την τήρηση Φυλακής Ναυσιπλοΐας. Διατήρηση της ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας μέσω των ηλεκτρονικών χαρτών (Ε001$) και άλλων συστημάτων ναυσιπλοΐας, 
καθώς και ναυτιλιακού εξοπλισμού που βοηθούν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και 
έκδοσης διαταγών (5Τ^VV 1/12). 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: Διαλέξεις με την βοήθεια ειδικού λογισμικού, όπου αυτό 
απαιτείται και είναι δυνατόν. 

Βάση επιτυχίας: Ογδόντα (80), 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 

Ώρες: 27 

1.1 Αξιοποίηση προβλέψεων καιρικών και ωκεανογραφικών συνθηκών. Σύντομη αναφορά στην 
επίδραση των σημαντικότερων θεμάτων στην ασφάλεια πλου και πιο συγκεκριμένα: 

1 .1.1 Συνοπτικοί χάρτες και πρόγνωση καιρού, 

α) Το πλανητικό σύστημα των ανέμων και της βαρομετρικής πίεσης, 
β) 0 καιρός σε συνδυασμό με τους τύπους των αρχικών αέριων μαζών, 
γ) Συνοπτικοί χάρτες πρόγνωσης από οποιαδήποτε πηγή, 
δ) Το εύρος των πληροφοριών μέσω εκπομπής ϊηΐθΓηβΙ & θ-Γη3Ϊΐ. 
ε) Οι κύριοι τύποι επιπλεόντων πάγων, προέλευση και κινήσεις αυτών, 
στ) Συνθήκες που οδηγούν στην προσαύξηση πάγου στις υπερκατασκευές του πλοίου, 
κίνδυνοι και διαθέσιμες μέθοδοι απαλλαγής. 

1.1.2 Γνώση των χαρακτηριστικών των διαφόρων καιρικών συστημάτων, 

α) Ο σχηματισμός, η δομή και ο καιρός σχετικά με τα αρχικά μετωπικά συστήματα, 
β) Ο σχηματισμός και ο καιρός σχετικά με τις μετωπικές (ΓΓοηΐ3ΐ) και μη μετωπικές (ηοΐ 
ίΓοηΐΒΐ) υφέσεις (όΘρΓ653ίοη5). 

γ) Ο σχηματισμός και τα χαρακτηριστικά του καιρού σε μη μετωπικά καιρικά συστήματα, 
δ) Περιστροφικές Τροπικές Καταιγίδες (ΤΓορϊεθΙ ΓβνοΙνιη^ 5ΐ:οΓΓη3-Τβ5). Πρόγνωση και 
πιθανή πορεία Κυκλώνων για 24 - 48 ώρες (ΐΓορίεθΙ δΙΟΓΓΠ 1;Γ3€ΐ<). Χειριστό και μη 
χε ιρ ιστό η μικ ύ κλ ιο. 

ε) Ο σχηματισμός των θαλάσσιων κυμάτων (£83 νν3ν0£) και των κυμάτων αποθαλασσίας 
(ϊΛνθΙΙ νν3ν85). 

στ) Πιθανές πορείες συστημάτων καιρού (νν63!:[ΐ8Γ Γουΐιη§ ορΐΐΓπΙζθΐιοη 5γ5ΐθΓτΐ5), 
ζ) Μεθοδολογία εργασίας με τους Μετεωρολογικούς χάρτες, 
η) Ναυτικοί Χάρτες επιφάνειας (ΝΟΑΑ, ]ΜΑ, ΜθίΟίίίεε). 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη σε συνδυασμό με την χρήση και επίδειξη μετεωρολογικών χαρτών ή ειδικού λογισμικού και 
όλων των πηγών λήψης μετεωρολογικών πληροφοριών. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

Ώρες: 27 

Σύνθεση γνώσεων από διαφορετικές πηγές με στόχο την αξιοποίησή τους από τον Πλοίαρχο κατά την 
διάρκεια εκτάκτων αναγκών. 

1.1 Ανταπόκριση ναυσιπλοΐας σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης, 

1.1.1 Προληπτικά μέτρα κατά την εκούσια προσάραξη σε αμμώδη ακτή. 

1 .1.2 Μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν επίκειται αναπόφευκτη προσάραξη και μέτρα μετά 
την προσάραξη, 

1.1.3 Επίτευξη πλεύσης πλοίου που έχει προσαράξει, με ή χωρίς βοήθεια. 





ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


23321 


1.1.4 Ενέργειες κου ττρέττει να λαμβάνονται όταν επίκειται σύγκρουση ή ζημία της υδατοστεγούς 
ακεραιότητας του σκάφους από οποιαδήποτε αιτία. 

1.1.5 Εκτίμηση ελέγχου ζημιών (ά3ηΊ3§ε οοηΐΓοΙ). 

1.1.6 Πηδαλιουχία έκτακτης ανάγκης. 

1.1.7 Ρυμούλκηση έκτακτης ανάγκης και διαδικασίες - χρήση του κρυμναιου σύρματος 
ρυμούλκησης. 

1.1.8 Λεπτομερής γνώση των Κανονισμών περί σωστικών συσκευών [(50Ι-Α5) - Διεθνής Σύμβαση 
για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα). 

1.1.9 Ενέργειες που πρέπει να γίνονται για την προστασία και προφύλαξη όλων των ατόμων που 
επιβαίνουν στο πλοίο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

1.1.10 Ενέργειες για περιορισμό ζημιάς και την διάσωση του πλοίου μετά από πυρκαγιά, έκρηξη, 
σύγκρουση ή προσάραξη. 

1.1.11 Προετοιμασία εναλλακτικών σχεδίων για ανταπόκριση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

1.1.12 Κατασκευή πλοίου, γενική γνώση, σχέδια κατασκευής χώρων. 

1.1.13 Συντονισμός έρευνας και Διάσωσης {$Αβ $τενν Γβ§. 1/12). 

1.1.14 Γνώση του Διεθνούς Κώδικα Σημάτων (Μογ5 εοόο), με αναλαμπές, 
α) Γνώση των κυριοτέρων κατά ομάδες σημάτων. 

β) Ικανότητα αποστολής σήματος, γενικά {Μ\^ ΐ3ηιρ). 

γ) Ικανότητα αποστολής σήματος από το Ιατρικό τμήμα (ηηεδίεο) του Διεθνούς Κώδικα 
Σημάτων. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκίχλίας: Διάλεξη με την βοήθεια οπτικού υλικού και αναφορών 
σχετικών παραδειγμάτων πραγματικών συμβάντων εκτάκτων αναγκών (με συμμετοχή και των 
σπουδαστών). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ώοεε: 42 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, κατανόηση και 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του σε 
όλους τους τομείς, ως πρώτος στην ιεραρχία σε διοικητικό επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναπτύξει όλες 
τις δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο ώστε να είναι σε θέση: 

Να επικοινωνεί με σαφήνεια και αδιαμφισβήτητο τρόπο 

Να κατανοεί πλήρως και με λεπτομέρεια γραπτά κείμενα που άπτονται της ειδικότητάς του 
Να περιγράφει λεπτομερώς, γραπτά και προφορικά, λειτουργίες, καταστάσεις, συμβάντα, 
διαδικασίες, οδηγίες κλπ. 

Να συντάσσει κείμενα, αναφορές και επιστολές απαιτητικού περιεχομένου με επίγνωση πιθανών 
νομικών συνεπειών 

Να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει τα μέλη του πληρώματος 

Να αποκτήσει άνεση και αυτοπεποίθηση στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: Γραπτή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑ 

1. Σχεδιασμός ταξιδιού - νογ3§ε ΡΙθηηϊη^). 

2. Χάρτες, Διορθώσεις χαρτών. Διάφορες διορθώσεις (ΗΟ, ΒΑ κ.λπ.). 

3. Εκδόσεις και διορθώσεις αυτών. 

4. Συμπλήρωση τηρουμένων βιβλίων (ΟϊΙ ΚβοοΓό ΒοοΙί, ΟοππρΰΒΒ θγγογ όοοΙ<, Νϊ§Γιΐ ογ0θγ 5 Νοΐε όοοίί, 

ΓεεοΓό). 

5. Γήινη και Αστρονομική Ναυτιλία (ΤθΓΓβδΙηθΙ θπό 0θΙβ5ΐΪ3ΐ Ν3νί^3ΐίοη). 

6. Άφιξη - αναχώρ η ση. 


ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ 
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1 . Μετεωρολονικά και κλιματολονικά φαινόμενα. 

2. Κατανόηση όλων των δελτίων καιρού και χαρτών* 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ - ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

1. Επικοινωνίες λιμένος (νΤ5 -νΤΜΙΒ), ελικοπτέρου, μεταξύ πλοίων. Πλοηγού. 

2. Επικοινωνίες για αποφυγή σύγκρουσης με άλλο πλοίο. 

3. Πυρκαγιά, σύγκρουση, προσάραξη, διαρροή, ζημία μηχανής - πηδαλίου - έλικας - μέσων 
φορτοεκφόρτωσης, ρυμούλκηση, χειρισμοί σε κακοκαιρία, μετατόπιση φορτίου, μεγάλη κλίση του 
πλοίου. Ρύπανση (50ΡΙΕΡ -5ΜΡΕΡ). 

4. Αναφορά ζημίας και αϊτούμενη βοήθεια. 

5. Ζημίες στοιβαδόρων. 

6 . Δεξαμενισμός, εκτέλεση επισκευών* 

1, Πειρατεία (σύντομο μήνυμα) ή ($$Α$} κομβίον συναγερμού* 
δ. Αγκυροβολιά, αναμονή. 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ 

1 . Εξοπλισμός ασφάλειας και ναυσιπλοΐας. 

2. Εγχειρίδια Οδηγιών διαφόρων ναυτιλιακών οργάνων - Ανάγνωση και κατανόηση. 

3. Κατανόηση όλων των αγγελιών που λαμβάνονται στο πλοίο (6Μ0$$, ΝΑΥΤΕΧ κ.λπ.). 

4. Εγγραφές ημερολογίων, συμπλήρωση αρχείων και άλλων εγγράφων που τηρούνται στο πλοίο. 

5. Επικοινωνία με Πλοηγό. 

6 . Σχέδια και εγχειρίδια πλοίου - Ανάγνωση και κατανόηση. 

7. Πρόσδεση - απόδεση πλοίου. 

8 . Ναυτικό ατύχημα* 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΛΗΡΩΜΑ 

1. Χρήματα, προκαταβολές, εμβάσματα, εξοφλήσεις. 

2* Τραυματισμοί, ιατρική βοήθεια, ασθένεια, επικοινωνία. 

3* Ναυτολόγηση, Απόλυση, Επαναπατρισμός, αντικατάσταση πληρώματος (λόγοι). 

4. Λαθρεπιβάτες. 

Β' ΚΥΚΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ (ΝθνθΙ ΑτοίΐΙΐθαί 

ΩΡΕΣ: 30 

Θέματα ναυπηγίας που άπτονται άμεσα ή έμμεσα της ασφάλειας του πλοίου ή του προσωπικού, 
συγκεκριμένα: 

1.1 Αξιολόγηση ατέλειας κατασκευών και αναφερομένων ζημιών σε χώρους φορτίου, καλύμματα 
στομίων κυτών και δεξαμενές έρματος - λή ψη κατάλληλων μέτρων* 

1.1*1 Γνώση των περιορισμών αντοχής των ζωτικών κατασκευαστικών μερών, τύπου πλοίου 
μεταφοράς χύδην φορτίου (όυΙΚ ε3ΓΓΐ0Γ5) και ερμηνείας που δίδεται στις τιμές των 
καμπτικών ροπών και δυνάμεων διάτμησης* 

1.1.2 Αποφυγή αρνητικών συνεπειών για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου, από διάβρωση, 
κόπωση και ανεπαρκή χειρισμό φορτίου. 

1.2 Έλεγχος διαγωγής, ευστάθειας και κοπώσεων του πλοίου. 

1.2.1 Βασικές αρχές κατασκευής πλοίου - διαγωγή - ευστάθεια - ευστάθεια κατά την αλλαγή 
έρματος. 

α) Κατασκευαστικά υλικά πλοίων, 
β) Συγκολλήσεις 

γ) Διαχωριστικά τοιχώματα (μπουλμέδες). 
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δ) Υδατοστεγείς και καιροστεγεις πόρτες, 
έ) Διάβρωση και η παρεμπόδισή της. 
στ) Επιθεωρήσεις και δεξαμενισμός. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη με την χρήση σχετικού οπτικού υλικού και σχεδίων του πλοίου (§θη6Γ3ΐ 3ΓΓ3ΐΊβθΐτΐ6ηΙ ρΐ3η, 
5ΐΊεΙΙ βχρ3η5Ϊοη ρΐΒπ βΙίθΙΙ ρΐ3ϊΐηβ κΛπ.). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΦΟΡΤΩΣΕΙΣ (Ιθ3άΙη£ 03Γ5Ο651 

ΩΡΕΣ: 73 

Προσέγνιση θεμάτων επίβλεψης της διαχείρισης φορτώσεων με έμφαση στην τήρηση των 
εφαρμοζόμενων Κανονισμών Ασφάλειας. 

1.1 Σχεδιασμός και εξασφάλιση ασφαλούς φόρτωσης, στοιβασιας και φροντίδας κατά τη διάρκεια του 
πλου, Εκφόρτωση φορτίων, 

1.1.1 Γνώση και ικανότητα εφαρμογής σχετικών διεθνών Κανονισμών, Κωδίκων και προτύπων 
που αφορούν στον ασφαλή χειρισμό, στη στοιβασία, στην ασφάλιση και στη μεταφορά 
φορτίων. 

1.1.2 Στοιβασία και ασφάλιση φορτίων σε πλοία, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού 
διαχείρισης και ασφάλισης φορτίου και του εξοπλισμού έχμασης. 

α) Ξυλεία-φορτία καταστρώματος. 

β) Οδηγίες για παραλαβή και παράδοση φορτίων* 

ν) Φροντίδα φορτίου κατά τη μεταφορά του. 

δ) Απαιτήσεις εφαρμογής χειρισμού του φορτίου (ε3Γ0θ ΐΊ3ητΙΗη^ β€3γ), 
ε) Συντήρηση εργαλείων φορτοεκφόρτωσης, 
στ) Συντήρηση στομίων κυτών (κουβουσιών). 

1.1.3 Εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης με ιδιαίτερη αναφορά στη μεταφορά φορτίων που 
αναφέρονται στον Κώδικα Ασφαλούς Πρακτικής για στοιβασία και ασφάλιση φορτίων, 

α) Φόρτωση, στοιβασία και εκφόρτωση βαρέων φορτίων, 
β) φροντίδα φορτίου κατά την μεταφορά, 

γ) Μέθοδοι και μέτρα προστασίας κατά την απολύμανση των κυτών. 

1.1.4 Γενικές γνώσεις περί δεξαμενοπλοίων και εργασίες σε αυτά, 
α) Όροι και προσδιορισμοί. 

β) Περιεχόμενα και εφαρμογή του Διεθνούς Οδηγού Ασφάλειας Δεξαμενοπλοίων και 
Εγκαταστάσεων {Ι500ΤΤ). 

γ) Εργασίες δεξαμενοπλοίων και σχετικοί Κανονισμοί πρόληψης ρύπανσης, 
δ) Χημικά δεξαμενόπλοια. 

ε) Πλύσιμο δεξαμενοπλοίων και έλεγχος ρύπανσης χημικών δεξαμενοπλοίων, 
στ) Υγραεριοφόρα-Τύποι υγραεριοφόρων, 
ζ) Εργασίες στα υγραεριοφόρα. 

1.1.5 Γνώση λειτουργικών και σχεδιαστικών περιορισμών πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίου 
(όυΙΚοΓε), 

α) Λειτουργικοί και σχεδιαστικοί περιορισμοί πλοίων μεταφοράς χύδην φορτίων, 
β) 50ίΑ$ ^I^3ρΐ8^ XII: Επιπρόσθετα μέτρα για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίων, 
γ) Κανόνες κατασκευής πλοίων χύδην €5β ΒυΙΚ - (^οηηΓηοη δίΓυοΐυτθΙ ΚυΙθΒ). 

1 .1.6 Φροντίδα φορτοεκφόρτωσης πλοίων χύδην φορτίων, 

α) Εφαρμογή όλων των διαθέσιμων στοιχείων σχετικών με την φόρτωση και εκφόρτωση 
χύδην φορτίων, 

β) Κώδικας πρακτικής για ασφαλή φορτοεκφόρτωση πλοίων χύδην φορτίων (ΒυΙΙ<0Γ5 53Γ6 

Εθ3θ1ίη§3ητ] υηΙθ30ίη^-ΒΕυ). 

1.1.7 Ικανότητα θέσπισης διαδικασιών για ασφαλή χειρισμό φορτίου σύμφωνα με τις διατάξεις 
των σχετικών οργάνων, όπως ο Κώδικας ΙΜ06, ΙΜ5Β€, ΜΑΒΡΟΕ 73/78 Παρ, III καιν, 

1.1.8 Δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και βελτίωση των σχέσεων εργασίας. 
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- Δημιουρνία αποτελεσματικής επικοινωνίας και βελτίωση των σχέσεων ερνασιας μεταξύ 
του προσωπικού ίου πλοίου και των εγκαταστάσεων- 

1.9 Μεταφορά επικινδύνων φορτίων. 

1.9.1 Διεθνείς Κανονισμοί, πρότυπα, κώδικες και συστάσεις για την μεταφορά επικίνδυνων 
φορτίων περιλαμβανόμενου του Διεθνούς Ναυτικού Κώδικα Επικίνδυνων Προϊόντων 
(ΙηΐβΓΠΒΐϊοηθΙ Μθπϊιιπθ €ο08 οί □3η§0Γου5 ΟοοόδΗΜΟβ) και του Διεθνούς Ναυτικού 
Κώδικα Στερεών Φορτίων Χύδην (Ιηΐ6Γη3ΐ:ΐοη3ΐ ΜΒΠΐϊηΐθ €ο06 οίδοΐϊό ΒυΙΙ< Ο3Γ5Ο05-ΙΜ5Β€). 

1.9.2 Μεταφορά επικινδύνων, οχληρών και επιβλαβών φορτίων, προφυλάξεις κατά την διάρκεια 
της φόρτωσης και μέριμνα κατά την διάρκεια του πλου, 

α) Επικίνδυνα προϊόντα σε πακέτα, 
β) Στερεά χύδην φορτία. 

ν) Ο Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Μεταφοράς Σιτηρών Χύδην (ΙηίθΓη3ΐ:ϊοη3ΐ ΰΓ3Ϊη Οοόε). 

1.10 Επικοινωνίες εργασίας μεταξύ πλοίου - και εγκατατττάσεων της ξηράς. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη με την βοήθεια παραδειγμάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούν πίνακες και διαγράμματα 
του πλοίου, καθώς και οπτικές αναφορές στη σχετική νομοθεσία. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ 15ί3ί)ΙΙίίν1 

ΩΡΕΣ: 82 

Θέματα ελέγχου και επίβλεψης υπολογισμών και εργασιών, που μεταβάλλουν τα επίπεδα ευστάθειας 
του πλοίου. 

1.1 Ευστάθεια. 

1.2 Επίδραση στη διαγωγή και ευστάθεια των φορτίων και εργασιών φορτοεκφόρτωσης. 

- Βύθισμα, διαγωγή και ευστάθεια. 

1.3 Διαγράμματα ευΐττάθειας και διαγωγής. Όργανο υπολογισμού τάσεων, 
α) Τάσεις ~ δυνάμεις, καμπτικές και στρεπιικές ροπές. 

β) Συμμόρφωση με τις λιγότερες απαιτήσεις εξάλων (ηιΐηΪΓηυιη ίΓθθόθ3Γ0 εοηΊρΙΪ3ηε0) των 
Κανονισμών Γραμμής φορτώσεως (Βυΐ65 οΐ Ιοβ6 Ιϊηβ). 
ν) Εξοπλισμός και χρήση συσκευής που βασίζεται σε στοιχεία (ΑυίοΓπσΙϊε Ο3ΐ3-Β3500-ΑΟΒ). 
δ) Γνώση φόρτωσης φορτίων και ερματισμου, με σκοπό την τήρηση των τάσεων σε επιτρεπτά 
όρια. 

1.4 Επίδραση της διαγωγής και ευστάθειας σε περίπτωση ζημίας. 

α) Επίδραση στην διαγωγή και ευστάθεια του πλοίου σε περίπτωση ζημίας και ακολούθως 
διαρροή σε ένα τμήμα και μέτρα που πρέπει να ληφθούν. 
β) Θεωρίες για την επίδραση στην διαγωγή και ευστάθεια. 

1.5 Γνώση των συστάσεων του ΙΜΟ που αφορούν στην Ευστάθεια του πλοίου. 

- Ευθύνες από τις σχετικές απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων και Κωδίκων. 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας; 

Διάλεξη με τη βοήθεια παραδειγμάτων εφαρμογών που χρησιμοποιούν πίνακες και διαγράμματα του 
πλοίου, χρήση σχετικού λογισμικού και αναφορά των σχετικών Κανονισμών και απαιτήσεων ή χρήση 
εργαστηρίου. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 

Ώρες: 18 

Σκοπός - Στόχοι 

Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του μαθήματος, οι σπουδαστές θα πρέπει να έχουν 
αποκτήσει αντίληψη της έννοιας της κατάλληλης αξιολόγησης κινδύνου, η οποία συμπεριλαμβάνει 
την προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας, του θαλασσίου περιβάλλοντος, καθώς και της 
περιουσίας, χρησιμοποιώντας ανάλυση κινδύνου και υπολογισμό κόστους - κέρδους. 

Αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας. 
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1.1 Ορισμός της έννοιας της κατάλληλης αξιολόγησης ασφάλειας (ΡογιπθΙ $3Ϊθΐν Α55855ηη0ηΐ:). 
Σκοπός* 

1.2 Εφαρμογή, βασικοί ορισμοί. Μεθοδολονια. 

1.3 Αναγνώριση κινδύνων (ίόθπϊίίίοθΐίοη οΐ Ιΐ3^3Γ€ΐ5) με τη σύνταξη λίστας όλων των σχετικών 
σεναρίων ατυχημάτων και κινδύνων συμπεριλαμβάνονιας τα πιθανά αίτια και αποτελέσματα. 
Ιεράρχηση των σεναρίων ατυχημάτων (Γ3ηΙ<ΐηβ οΐ θεείόθπϊ 5αθη3Γΐ05). 

1.4 Αξιολόγηση κινδύνων (γϊ&Ι< 3ΓΊ3ΐγ5Ϊ5) με παράλληλη ιεράρχηση των παραγόντων που τους 
επηρεάζουν. Χρησιμοποιούμενη τεχνική. 

1.5 Δυνατότητες διαχείρισης κινδύνου (η5ΐ< οοηΐΓοΙ ορίίοηΒ) με τη βοήθεια σχεδίασης κανονιστικών 
μέτρων, προκειμένου να ελεγχθούν και να ελαττωθούν οι αναγνωρισμένοι κίνδυνοι. 

1.6 Αξιολόγηση κόστους - οφέλους (εο5ΐ όεηβίίΐ 355θ55ΓΤΊ6ηΐ), καθορίζοντας την 
αποτελεσματικότητα της κάθε επιλογής ελέγχου κινδύνου. 

1.7 Προτάσεις σχετικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων, 
των σχετικών ρίσκων και την αποτελεσματικότητα των εναλλακτικών επιλογών ελέγχου που 
υπάρχουν. 

1.8 Αναφορές συμβάντος (ϊηςίάθπΐ τοροιΤ), παρολίγον ατύχημα (η03Γ ΓηΪ55), λειτουργική βλάβη 
(ορ0Γ3ΐίοη3ΐ ίθΠυΓθ), 

1.9 Η αντικειμενικότητα κατά τη σύνταξη και αξιοποίηση των ανωτέρω, η αξιοπιστία, η 
αβεβαιότητα και η εγκυρότητά τους πρέπει να αξιολογούνται και τα συμπεράσματα, όπως και 
οι περιορισμοί των ανωτέρω δεδομένων, να αναφέρονται. 

1.10 Ανάλυση ανθρώπινης αξιοπιστίας (ΗυΓη3η βθΐϊθίαϊΐίΐν Αη3ΐγ5ΐ5-ΗΚΑ), σκοπός, μεθοδολογία. 

1.11 Εφαρμογές ανάλυσης και αξιολόγησης κινδύνου (π5ΐς 3η3ΐγ5ί5/ΓΪ5ΐ< 355055πΐ0ηΐ) καλύπτοντας 
πραγματικά σενάρια (π.χ. ποτάμια ναυσιπλόια, απώλεια πρόωσης κατά την προσέγγιση σε 
λιμάνι, χειρισμοί κατά τη διάρκεια παλίρροιας, πρόσδεση σε περιορισμένα νερά). 

1.12 Ανάλυση κινδύνων εργασίας Οοό ήβζθτό 3η3ΐγ5ί5)* Σκοπός. Χρησιμοποιούμενες φόρμες. 

1.13 Αναφορά σχετικών κανονισμών ΙΜΟ {Μ5^/^^Γ^*1023/ΜΕΡ^/^^^^*392} του 2002, όπως 
τροποποιήθηκε με το Μ5€/€ΪΓε.1180-ΜΕΡΟ/€ίΓ€.474 και το Μ50-ΜΕΡ€.2/0ΪΓε.5. 

1.14 Αναφορά στην διερεύνηση ατυχήματος (ιηειόθπΐ ϊην6$Ιί§3ΐίοη) 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη με χρήση παραδειγμάτων όπου διακρίνονται οι διαδικασίες της αξιολόγησης κινδύνου (γϊ 5Ι< 
355θ55ηηθηΐ;), της διαχείρισης κινδύνου (η5ΐ< ηΐ3η3§0ηηθηί;) και της αντίστοιχης διαδικασίας λήψης 
αποφάσεων (Γί5ΐ< 03500 άθεΪ 5 Ϊοη ΐΎΐ3ΐίϊηβ). Προτείνεται η επίδειξη σχετικών εντύπων, πινάκων και 
εγγράφων, που χρησιμοποιούνται στα πλοία* 


Γ ΚΥΚΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΟΥ 

ΩΡΕΣ: 58 

Προσομοίωση ειδικών συνθηκών χειρισμών πλοίου που λαμβάνουν υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα 
ελικτικών ικανοτήτων διαφόρων τύπων πλοίων με μία, δύο έλικες. Αζιμουθιακά πόδια, 
υδροστρόβιλοι {Αζΐροδί ή Ηγότο ]0ΐ5) 

1.1 Ελιγμοί και χειρισμοί πλοίου σε όλες τις συνθήκες* 

1.1*1 Ελιγμοί κατά την προσέγγιση σε Πλοηγικούς Σταθμούς και κατά την επιβίβαση και 
αποβίβαση Πλοηγών λαμβάνοντας υπόψη τον καιρό, την παλίρροια, τα ρεύματα, την 
κατεύθυνση της πλώρης και την απόσταση ακινητοποίησης (κράτει). 

1.1.2 Χειρισμοί πλοίου σε ποταμούς, εκβολές ποταμών (05ΐ:υ3Π65) και σε περιορισμένα ύδατα 
(οοηίϊηοά νν3ί:0Γ5), λαμβάνοντας υπόψη την επίπτωση ρευμάτων, ανέμου στην ανταπόκριση 
του πηδαλίου* 

1.1*3 Εφαρμογή τεχνικών γυρίσματος με σταθερό ρυθμό (εοη5ΐ3ηϊ ΓΒΐβ οί ΐυπΊ ϊ 0 εΐΊηϊηυ 05 ). 





23326 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.1.4 Χειρισμοί σε ρηχά ύδατα, κερΛαμβανομένης και της μείωσης του βάθους κάτω από την 
τρόπιδα, που προκαλείται από την επιβύθιση, τον προνευστασμό και τον διαχοιχισμό. 

1.1.5 Αλληλεπίδραση (ϊηΐβΓ3εΙϊοη) μεταξύ διερχομένων πλοίων και μεταξύ του ίδιου πλοίου και 
των νειτονικών όχθων (03ηΙ< εΐίβεΐ - 5ί0Θ ί>3ηΙ< θίίθεΐΚ 

1.1.6 Πλεύριση και αναχώρηση από προβλήτα με διαφορετικές συνθήκες ανέμου, παλίρροιας 
και ρευμάτων, με ή χωρίς ρυμουλκά. 

1.1.7 Αλληλεπίδραση πλοίου και ρυμουλκού. 

1.0.8 Χρήση συστημάτων πρόωσης και χειρισμών. 

1.1*9 Τύποι αγκυρών, επιλογή αγκυροβολιού. Αγκυροβολιά με μία ή δύο άγκυρες σε 
περιορισμένα αγκυροβόλια και παράγοντες που υπεισέρχονται στον υπολογισμό του 
μήκους της καδένας της άγκυρας. 

1.1.10 Οδηγίες αγκυροβολιάς σε βαθιά και ρηχά ύδατα. 

1.1.11 Συρόμενη άγκυρα, απελευθέρωση μπλεγμένων αγκυρών. 

1.1.12 Δεξαμενισμός, με ή χωρίς ζημίες. 

1.1.13 Διοίκηση και χειρισμοί πλοίων σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής βοήθειας σε πλοίο ή αεροσκάφος σε κίνδυνο. Επιχείρηση ρυμούλκησης, μέσα 
διατήρησης πορείας ακυβέρνητου πλοίου μακριά από το κατώτερο μέρος του κύματος, 
μείωση της έκπτωσης, χρήση ελαίου. 

1.1.14 Προφυλάξεις κατά τους χειρισμούς και καθαίρεση λέμβων διάσωσης ή σκαφών επιβίωσης 
υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες. 

1.1.15 Μέθοδοι επιβίβασης διασωθέντων από λέμβους διάσωσης και σκάφη επιβίωσης. 

1.1.16 Ικανότητα προσδιορισμού των χαρακτηριστικών πρόωσης και χειρισμού κοινών τύπων 
πλοίων, με ειδική αναφορά στις αποστάσεις ακινητοποίησης και κύκλου στροφής με 
διάφορα βυθίσματα και ταχύτητες. 

1.1.17 Σημασία της ναυσιπλοΐας με μειωμένη ταχύτητα, προκειμένου να αποφεύγεται ζημιά, που 
προκαλείται από τον πρωραίο ή πρυμναίο κυματισμό του ίδιου πλοίου. 

1.1.18 Πρακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται όταν εκτελείται ναυσιπλοΐα σε ή κοντά σε 
πάγους ή υπό συνθήκες συσσώρευσης πάγου στις υπερκατασκευές του πλοίου. 

1.1.19 Χειρισμοί εντός ή κοντά σε περιοχές σχημάτων διαχωρισμού κυκλοφορίας και υπηρεσιών 
κυκλοφορίας πλοίων (ν6556[5 ΤΓθΐίιε δθΓνίςε -\/Τ$ ή ν855βΐ5 ΤΓθΐίιε ΜΒΠΒββηΊεηΐ: & 
ΙηΐοΓΓηδΙϊοη δγ^ΐθΐη-νΤΜΙΒ). 

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη με τη χρήση σχετικού οπτικού υλικού. 

Εφόσον είναι εφικτό, επτά (07) ώρες διδασκαλίας σε προσομοιωτή χειρισμών Γέφυρας. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΜΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ 

Ώρες: 35 

Ανάπτυξη λειτουργικών περιορισμών μηχανολογικών συστημάτων μηχανοστασίου και διαχείριση 

φυλακών μηχανοστασίου. 

1.1 Τηλεχειρισμοί και έλεγχοι της εγκατάστασης πρόωσης και μηχανολογικών συστημάτων και 

υπηρεσιών - Αυτοματισμοί. Καύσιμα - Λιπαντικά. 

1.1.1 Αρχές λειτουργίας εγκαταστάσεων ναυτικών μηχανών. Νέοι τύποι Μηχανών και 
συστημάτων πρόωσης. 

1.1.2 Βοηθητικά μηχανήματα (3υχϊΙΐ3Π65) πλοίου. 

1.1.3 Γενική γνώση όρων ναυτικής Μηχανολογίας (Τβηηε οΓ Μδππθ Εη§ϊη6θΓΪη§). 

1.1.4 Φυλακή μηχανοστασίου. 

1.1.5. Οι φυλακές μηχανοστασίου θα πρέπει να διατηρούνται κανονικά με σκοπό την ασφάλεια, 
υπό κανονικές συνθήκες και εργασίες σε αυτόματο μηχανοστάσιο {υΜ5 - υηητθηπθό 
Μ3εΙτϊη0Γγ 5ρ3εέ). 

1.1.6. Απαραίτητες διευθετήσεις που επιβεβαιώνουν ότι η φυλακή στο μηχανοστάσιο τηρείται, 
όταν μεταφέρονται επικίνδυνα φορτία. 
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Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας: 

Διάλεξη με τη βοήθεια οτιτικοποιημενού υλικού. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Ώρες: 50 

Ανάπτυξη της σημασίας συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις των Διεθνών Συμβάσεων και Κανονισμών, 

με παράλληλη αναφορά στον έλεγχο των διαδικασιών εφαρμογής τους. 

1.1 Παρακολούθηση και έλεγχος συμμόρφωσης με νομοθετικές απαιτήσεις και μέτρα που 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια και προστασία στη Θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος. 

1.1*1 Διεθνής Ναυτιλιακή νομοθεσία που εμπεριέχεται σε Διεθνείς Συμφωνίες και Συμβάσεις - 

Μου (ΜθΓΤΊΟΓΒπεΙυΓη οί υη00Γ5ΐ:3η€ΐϊηβ). 

1.2*1 Πιστοποιητικά και άλλα έγγραφα που απαιτούνται να φέρονται στα πλοία (όπως 501Α$ 
ΑΝΝΕΧ 2) από τις Διεθνείς Συμβάσεις, πώς αποκτούνται αυτά και ποια είναι η διάρκεια 
ισχύος τους. 

1.1.3 Ευθύνες υπό τις σχετικές απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Γραμμής φόρτωσης 1966, 
όπως έχει τροποποιηθεί. 

1.1.4 Ευθύνες υπό τις σχετικές απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ζωής στη 
Θάλασσα 1974, όπως έχει τροποποιηθεί. 

1.1*5 Ευθύνες υπό την Διεθνή Σύμβαση για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, όπως έχει 
τροποποιηθεί. 

1.1*6 Ναυτιλιακές δηλώσεις υγείας και Απαιτήσεις Διεθνών Κανονισμών Υγείας, 
α) Δίκαιο της Θάλασσας, 
β) Κανονισμοί Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
γ) Ναυτικό ατύχημα, 
δ) Ναυτολόγιο, 
ε) Σύμβαση Ναυτολόγησης, 
στ} Ναυτικά καθήκοντα. 

1.1.7 Μέθοδοι και βοηθήματα πρόληψης ρύπανσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πλοία. 

1.1.8 Εθνική Νομοθεσία εφαρμογής διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ/ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Ώρες: 36 

Στοιχεία εφαρμοσμένης ηγεσίας, διοίκησης και διαχείρισης εκπαίδευσης επί του πλοίου. 

1.1 Γνώση διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού πλοίου - ΚΕΠ 

1.2 Ικανότητα εφαρμογής διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας, 
α) Σχεδιασμός και συντονισμός, 

β) Ανάθεση καθηκόντων προσωπικού, 
γ) Περιορισμός χρόνου και πόρων, 
δ) Καθορισμός προτεραιοτήτων* 

ε) Οι αποφάσεις αντανακλούν στην εμπειρία της ομάδας, 
στ) Απόκτηση και διατήρηση επίγνωσης της κατάστασης* 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ώρες: 24 

Ποιοτική ανάλυση βασικών θεμάτων που άπτονταιτης οικονομικής διαχείρισης του πλοίου. 

1.1 Ναυλώσεις και Ναυλοσύμφωνα 

1.2 Φορτωτικές. 

1.3 Αποδείξεις φορτωτικής και ήδη φορτωτικών. 

1.4 Θαλάσσια αρωγή 

1.5 Μερική - Γενική αβαρία. 
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1.6 Έλλειμμα φο ρτίο υ. 

1.7 Ενεργειακή επάρκεια πλοίου (Βήίρ ΕηεΓ§γ Είίίοίέηεγ Μεηε^εΓτιεηΐ ΡΙεη-δΕΕΙΥΙΡ). 

1.8 VΕ^5 (ΥΒροΓ ΕπΊΐχδίοπ ΟοηίΓοΙ 5γ5ϊβιτΐ5). 

1.9 ΟΟΜΕ (ΟϊΙ Ρϊ5εΙΐ3Γδ6 ΜοηϊΐοππΕ ΕςυίρΓΠθπΙ;). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ ' 

ΎλΓ| Μηχανικών Β' Τάξης 


Α' ΚΥΚΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ I (ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ - ΠΡΟΩΣΗ) 

Ώρες: 30 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 30, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοπός του μαθήματος (Ναυπηγία I & 11} είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών 
θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί και Β' Τάξης 
του Ε.Ν., σε συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να 
κατανοήσουν: 

Τη θεωρία της ευστάθειας και διαγωγής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πίνακες, 
διαγράμματα και υπολογισμούς τάσεων, να προγραμματίζουν τη φόρτωση και τον ερματισμό, έτσι 
ώστε να διατηρεί το πλοίο ικανοποιητική ευστάθεια και διαγωγή (λαμβανομένων υπόψη των 
συστάσεων του ΙΜΟ που ισχύουν σχετικά με ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση) και να εξασφαλίζουν 
ότι οι τάσεις του σκάφους παραμένουν εντός αποδεκτών ορίων* 

Να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της βλάβης, καθώς και η συνακόλουθη κατάκλιση ενός 
διαμερίσματος για τη διαγωγή και την ευστάθεια του πλοίου και τα αντίμετρα που πρέπει να 
ληφθούν. 

Να έχουν γνώση των βασικών δομικών στοιχείων του πλοίου και των μεθόδων κατασκευής και να 
εξασφαλίζουν ότι οι τάσεις του σκάφους παραμένουν εντός αποδεκτών ορίων. 

Να είναι σε θέση να καθορίζουν τις τάσεις επί του πλοίου, ώστε να είναι εντός των επιτρεπομένων 
ορίων με τη χρήση των δεδομένων εντάσεων, εξοπλισμού υπολογισμών ή του λογισμικού και τέλος 
να μπορούν να αντιληφθούν τον μηχανισμό αντίστασης και τη λειτουργία της έλικας* 

Τ ρ όπο ς Διδ ασ καλίας : Ε κπα ιδε υτ ικ ά κε ί μένα, Σ η με ι ώσε ις, Π α ρο υ σ ιάσ ε ις, Ασ κ ή σε ις, 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο* Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ργοϊθοϊογ}, προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιΐθθά ρΓθ]6€ΐθΓ), ΟνΟ - νϊόεο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις 

1, Επιφάνειες, όγκοι πλοίου, ροπή επιφανειών και αδρανείας. 

1*1 Πρώτος και Δεύτερος κανόνας 5ίηΊρ5οη* 

1.1.1 Εφαρμογές δίιηρδοη στον υπολογισμό επιφανειών και όγκων (ισάλων, νομεών και 
φρακτών, βυθισμένοι όγκοι κατά νομέα και ίσαλο), ροπών επιφανειών και κέντρων όπως 
ισάλου, νομέων και φρακτών. 

1.1*2 Κατακόρυφη (νΟΒ) και διαμήκης θέση κέντρου άντωσης (ί^Β), 

1.1.3 Εγκάρσια ροπή αδράνειας, (ΙΤ), Διαμήκης ροπή αδρανείας, (Ιί). 

2* Εγκάρσια και διαμήκης ευστάθεια* 

2*1 Κέντρο βάρους (ΚΒ). 

2.1.1 Κέντρο βάρους πλοίου και η σημασία του σε θέματα ευστάθειας. 

2.1*2 Διαμήκης και κατακόρυφος θέση Κέντρου βάρους* 

2.1.3 Επίδραση προσθαφαίρεσης ή μετακίνησης μάζας στο Κέντρο βάρους. 

2.1.4 Κατακόρυφη θέση κέντρου άντωσης. 

2.15 Υδροστατικοί πίνακες. 
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2.2 Εγκάρσια ευστάθεια, 

2.2Λ Εγκάρσιο μετακεντρικό ύψος (5Μ. 

2.2.2 Μοχλοβραχίονας ευστάθειας 6Ζ. 

2.23 Ευστάθεια μικρών γωνιών κλίσης. 

α) Ροπή στατικής ευστάθειας. Υπολογισμός ροπής στατικής ευστάθειας για μικρές γωνίες 
κλίσης και πώς επηρεάζεται από το εκτόπισμα και το ΟΜ. 
β) Διάγραμμα μετακέντρων. 

γ) Επίδραση του βυθίσματος και του πλάτους πλοίου στο ΚΜ. 

δ) Μετακίνηση βάρους εγκάρσια σ' ένα πλοίο. Υπολογισμός εγκάρσιας κλίσης από 
μετακίνηση βάρους, πρόσθεση και αφαίρεση βάρους, 
ε) Υπολογισμός του ΚΒ σε φορτηγίδες. 

στ) Σχέσεις υπολογισμού εγκάρσιας μετακεντρικής ακτίνας (ΒΜ) και του ΚΜ για φορτηγίδα 
και κανονικό πλοίο, 

2.2.4 Πείραμα ευστάθειας. Σκοπός του πειράματος ευστάθειας και πότε εκτελείταμ αρχή του 

πειράματος ευστάθειας και μέτρα προφύλαξης πριν την εκτέλεση του πειράματος ευστάθειας, 

υπολογισμός του 6Μ και Κ6 από το πείραμα ευστάθειας. 

2.23 Ελεύθερες επιφάνειες υγρών. 

- Επίδραση στην ευστάθεια όταν μία δεξαμενή είναι μερικώς γεμάτη με υγρό, πλήρως γεμάτη 
ή άδεια, υπολογισμός της πραγματικής απώλειας του 6Μ που οφείλεται σε ελεύθερη 
επιφάνεια. 

- Επίδραση στο βΜ κατά τη διάρκεια πλήρωσης μιας δεξαμενής διπυθμένου, ασκήσεις 
υπολογισμού απώλειας 6Μ από ελεύθερες επιφάνειες δεξαμενών (πετρελαίου, πόσιμου 
νερού, θαλασσινού νερού). 

2.2.6 Ευστάθεια μεγάλων γωνιών κλίσης. 

α) Βασικές καμπύλες ευστάθειας, καμπύλες ΚΝ. Να εξηγηθεί η χρησιμότητάτους. 
β) Καμπύλη στατικής ευστάθειας. 

γ) Τυπικές καμπύλες στατικής ευστάθειας για ένα πλοίο με αρχικό μετακεντρικό ύψος θετικό 
και αρχικό μετακεντρικό ύψος αρνητικό. Να δειχθεί σε διάγραμμα το όριο της ευστάθειας, 
ο μέγιστος μοχλοβραχίονας επαναφοράς, η γωνία από αρνητικό <ΞΜ και η γωνία απώλειας 
της ευστάθειας. 

δ) Επίδραση της μεταβολής του ύψους εξάλων στην ευστάθεια. 

ε) Δυναμική ευστάθεια. 

στ) Οριακή γωνία, σταθερή κλίση. 

ζ) Τρόποι, με τους οποίους ένα ασταθές πλοίο μπορεί να γίνει ευσταθές, 
η) Κίνδυνοι για ένα πλοίο που έχει αρνητικό (5 Μ. 

θ) Διόρθωση μιας γωνίας κλίσης από αρνητικό 6Μ. (Να τονιστεί ότι ο αξιωματικός μηχανής 
δεν πρέπει να κάνει καμία ενέργεια η οποία επηρεάζει την ευστάθεια του πλοίου πριν 
λάβει άδεια από προσοντούχο αξιωματικό, που είναι σε υπηρεσία στη φυλακή γέφυρας), 
ι) Παράγοντες που επηρεάζουν εάν μια εγκάρσια κλίση οφείλεται σε αρνητικό 6Μ ή σε άνιση 
κατανομή βάρους στο πλοίο, 
ια) Διαδικασία διόρθωσης αρνητικού βΜ. 

2.3 Διαμήκης Ευστάθεια-Διαγωγή. 

2.3.1 Κέντρο πλευστότητας, μέσο βύθισμα, διαμήκες μετάκεντρο. 

2.3.2 Μεταβολή βυθισμάτων από προσθήκη μάζας. 

2.3.3 Ροπή μεταβολής διαγωγής ανά μονάδα (ΡΜΔ/ςηι). 

2.3.4 Μεταβολή βυθισμάτων - διαγωγής σε μεταβολή πυκνότητας. 

2.3.5 Τρόποι διατήρησης της διαγωγής με φόρτωση και εκφόρτωση βαρών. 

2.3.6 Επίδραση της διαγωγής στη μέτρηση υγρών δεξαμενών. 

2.3.7 Υπολογισμός υγρού μιας δεξαμενής από ογκομετρικούς πίνακες, όταν το πλοίο έχει διαγωγή. 

2.3.8 Διάγραμμα υδροστατικών καμπύλών. 

3. Ευστάθεια κατά τον δεξαμενισμό και κατά την προσάραξη. 
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3.1 Απαιτούμενες προεργσοίες και ττρογραμμάτιομός δεξαμενισμού κλοιού. 

3*2 Ευστάθεια κατά τον δεξαμενισμό. 

3.3 Εκίδραση στην ευστάθεια ενός κλοιού όταν ο δεξαμενισμός βρίσκεται στο στάδιο απάντλησης. 
3*4 Σχέσεις υκολονισμού της κρανματικής μείωσης του 6Μ της ροπής επαναφοράς και της 
μεγίστης διαγωγής κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού. 

3.5 Κρίσιμη περίοδος κατά τη διάρκεια δεξαμενισμού ή προσάραξης. 

3.6 Ευστάθεια κατά την προσάραξη. 

3.7 Να κεριγραφεί πώς η δύναμη επιδρά στον πυθμένα του πλοίου και στην τιμή του (3Μ στην 
προσάραξη* 

4. Επίδραση κατάκλυσης στην εγκάρσια ευστάθεια και διαγωνή. 

4.1 Προσάραξη, βλάβη και διαρροή. 

4.2 Οριακή γραμμή (ΓΓΊ^Γ^ϊη IIηο), διαχωρητικότητα χώρων πλοίου, κατακλύσιμο μήκος, 
επιτρεπόμενο μήκος διαμερισμάτων επιβατηγού πλοίου, 

4.3 Τυπική καμπύλη κατακλύσιμών μηκών. 

4.4 Καθορισμός της θέσης των στεγανών φρακτών και η σημασία του συντελεστή υποδιαίρεσης. 

4.5 Υποθετική έκταση βλάβης. 

4.6 Ασύμμετρη κατάκλυση, τελική κατάσταση πλοίου μετά τη βλάβη στην περίπτωση ασύμμετρης 
κατάκλυσης, λήψη μέτρων επαναφοράς. 

4.7 Διαρροή σε μέσο διαμέρισμα. Διαρροή σε πλευρικό διαμέρισμα. Διαρροή σε ακραίο 
διαμέρισμα* 

4.8 Κατηγορίες τύπων πλοίων για υπολογ ισμό ύψους εξάλων. 

4.9 Απαιτήσεις για επιβίωση πλοίων τύπου Β με καθορισμένο μειωμένο ύψος εξάλων* 

4.10 Απαιτήσεις στην κατάσταση ισορροπίας μετά από κατάκλυση. 

4.11 Να ορισθεί ότι η βλάβη των διαμερισμάτων μπορεί να κροκαλέσει βύθιση του πλοίου ως 
αποτέλεσμα των παρακάτω: ανεπαρκής εφεδρική άντωση - προοδευτική κατάκλυση 
οφειλόμενη σε υπερβολική εγκάρσια κλίση ή διαγωγή, προ καλούμενη ανατροπή από απώλεια 
ε υ στάθε ιας, κ ατασ κ ε υ αστικ ή βλάβ η. 

4.12 Επίδραση κατάκλυσης στην ευστάθεια (βύθισμα, διαγωγή, κλίση και 6Μ) - με τη μέθοδο 
απολεσθείσας άντωσης και με τη μέθοδο προσθήκης βάρους* 

4.13 Υπολογισμός κατά προσέγγιση ροπής ελεύθερης επιφάνειας κατακλυσμένου διαμερίσματος, 
πραγματική απώλεια 6Μ από κατάκλυση ενός διαμερίσματος. 

4.14Να εξηγηθεί γιατί το ΟΜ συνήθως μειώνεται όταν: υπάρχει μεγάλη απώλεια άθικτης 
επιφάνειας ισάλου, υπάρχει άθικτη άντωση κάτω από τον κατακλύζόμενο χώρο, η 
κατακλύζόμενη επιφάνεια έχει υψηλή διαχωρητικότητα. 

4,15 Αντίμετρα που πρέπει να ληφθούν: 

α) Αντίμετρα - διασταυρούμενη πλήρωση διαμερισμάτων - λεπτομέρειες σχεδίου ελέγχου 

βλάβης. 

β) Ενέργειες έκτακτης ανάγκης που ακολουθούνται στη βλάβη γάστρας (αναγκαίο σχέδιο 
προετοιμασίας για ενέργεια έκτακτης ανάγκης, κατάλογοι συστημάτων και εξοπλισμού 
πλοίου, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνεται στην προετοιμασία για έκτακτες ανάγκες), 
γ) Μέτρα που λαμβάνονται μετά την κατάκλυση ενός διαμερίσματος. 

δ) Περιγραφή της χρησιμοποίησης των φορητών αντλιών και δυνατές επισκευές στη βλάβη 
γάστρας. 

5. Συστάσεις του ΙΜΟ για την ευστάθεια πλοίων. 

5.1 Διεθνής Κώδικας ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση, 2008 (200815 εοόθ). 

5.2 Σχέδιο ελέγχου βλαβών (03 γτί3§θ εοηίΓΟί ρΐθπ). 

5.3 Βιβλιάριο ελέγχου βλαβών (Οθιτιβ^ο εοηΐΓοΙ Ι3θο1<ΐ0ΐ). 

5.4 Χρήση των υπολογιστών σκάφους. 

5.5 Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης γραφείου* 

6* Αντίσταση και πρόωση* 

6.1 Αντίσταση. 



23332 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


6.1.1 Αντίσταση τριβής, παράνοντες που επηρεάζουν την αντίσταση τριβής. Τύποι υπολονισμού 
βρέχόμενης επιφάνειας και αντίστασης τριβής. 

6.1.2 Υπόλοιπη αντίσταση. 

6.1.3 Αριθμός ΚΕΥΝΟίΟ$\ Αριθμός ΡΓουόθ. 

6.1.4 Νόμος συνκρισεως του Ρτουάσ. Υπολογισμός της υπόλοιπης αντίστασης σε όμοια πλοία, 

6.1.5 Ολική αντίσταση πρόωσης. Περιγραφή υπολογισμού της αντίστασης πλοίου με εκτέλεση 
δοκιμών μοντέλου στη δεξαμενή. 

6.1.6 Συστήματα κυματισμών που δημιουργούνται από πλοίο που ταξιδεύει. Επίδραση από 
ανάμειξη των κυμάτων πλώρης και πρύμνης. Λόγοι που τοποθετούνται κατάλληλοι βολβοί 
στην πλώρη. 

6.1.7 Αντίσταση ανέμου σε άπνοια, σε αντίθετο και ευνοϊκό άνεμο. Επίδραση της ταχύτητας 
του πλοίου και του ανέμου στην αντίσταση ανέμου. 

6.1.8 Επίδραση μήκους στην ταχύτητα. 

6.2 Ισχύς και κατανάλωση. 

6.2.1 Πραγματική ισχύς. 

6.2.2 Συντελεστής Αγγλικού ναυαρχείου. 

6.2.3 Να εξηγηθεί σύντομα πως μετρείται η ισχύς μιας στροβιλοεγκατάστασης πρόωσης και 
μιας Μ ΕΚ ως ισχύς άξονα και ενδεικτική ισχύς. 

6.2.4 Συντελεστής καυσίμου και κατανάλωση. 

6.2.5 Περιοχή ταχυτήτων λειτουργίας που η κατανάλωση είναι ανάλογη της αναπτυσσόμενης 
ισχύος. 

6.2.6 Να δοθεί γενικός τύπος υπολογισμού κατανάλωσης καυσίμου ενός ταξιδιού συναρτήσει 
του εκτοπίσματος, της ταχύτητας και της απόστασης. Λύση απλών προβλημάτων 
υπολογισμού κατανάλωσης καυσίμου για διαφορετικά δεδομένα ταχυτήτων καιταξιδιών. 

6.3 Έλικες. 

6.3.1 Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών πρόωσης: διάμετρος, 
βήμα, Ρ/0, θεωρητική ταχύτητα, ώση, φαινομενική ολίσθηση, συντελεστής ομόρου, 
πραγματική ολίσθηση, επιφάνεια προβολής, ανεπτυγμένη επιφάνεια, Αε/Αο, Αβ/Αο. 

6.3.2 Είδη ελίκων: Αριστερόστροφες και δεξιόστροφες έλικες. 

6.3.3 Συνήθης περιστροφή σε διπλέλικα πλοία. 

6.3.4 Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των συντελεστών ισχύος: Ε.Η.Ρ, Ο.Η.Ρ, 
Τ.Η.Ρ, Ρ.Η.Ρ, 5,Η.Ρ, συντελεστής απόδοσης σκάφους, συντελεστής απόδοσης έλικας. 

6.3.5 Μέτρηση βήματος. 

6.3.6 Σπηλαίωση. Επίδρασή της στην ώση, στη ροπή και στα πτερύγια της έλικας. Να εξηγηθεί τι 
εννοούμε με τον όρο «σύριγμα έλικας». 

6.3.7 Δοκιμαστικοί πλόες - Μέτρηση ταχύτητας. 

7, Πηδάλια, 

7.1 Τύποι πηδαλίων (ζυγοσταθμισμένο, μη ζυγοσταθμισμένο^ ημιζυγοσταθμισμένο). Ειδικά πηδά¬ 
λια. 

7.2 Παράγοντες απ' τους οποίους εξαρτάται το μέγεθος και ο τύπος του πηδαλίου ενός πλοίου. 

7.3 Δυνάμεις στο πηδάλιο. 

7.4 Προσεγγιστικοί τύποι προσδιορισμού του κέντρου πίεσης ενός ορθογωνίου πηδαλίου για 
κλειστού και ανοικτού τύπου πηδάλια. 

7.5 Ροπή στρέψης πηδαλίου. 

7.6 Γωνία κλίσης λόγω των δυνάμεων του πηδαλίου. 

7.7 Γωνία κλίσης κατά τη στροφή. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ 

Ώρες: 30 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 30, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- 
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Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του σε 
συνδυασμό με την επαγνελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν ικανότητες 
στον σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των μηχανών 
προώσεως, τη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διατήρηση της ασφάλειας της 
προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και τη διαχείριση καυσίμων, 
λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος από 
τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας είναι μειωμένες, με το 
σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να μάθουν πολλά από 
την ύλη σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ςΐ3ΐ3 ρΓθ]θεΐθΓ}, προβολέας διαφανειών {ονβΓ 
ή63€ΐ ρΓθ]θεΐθΓ), ονο- νϊόθο, προσομοίωση. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. βασικές αρχές θερμοδυναμικής. Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος-Τέλειο (Ιδανικό) αέριο. 

1.1 Καταστατική εξίσωση. 

1.2 Ειδική θερμότητα, εσωτερική ενέργεια. 

1.3 Αδιαβατική, πολυτροπική, ισόθλιπτη και ισοθερμοκρασιακή συμπίεση-εκτόνωση. 

1.4 Ενθαλπία. 

1.5 Μείγματα αερίων - Νόμος ΟθΙϊοη. 

2. Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος. 

2.1 Θερμική μηχανή. 

2-2 Θερμική απόδοση, 

2.3 Εντροπία. 

2.4 Ισεντροπική μεταβολή. 

2.5 Διάγραμμα θερμόκρασίας-ενιροπίας {Τ-5) σε ιδανικό (τέλειο) αέριο. 

2.6 Απόδοση ισεντροπικής μεταβολής. 

3. Κϋκλοι/Ανάλυσπ Θερμοδυναμικών στοιχείων κινητήρα. 

3.1 Κύκλοι αέρα με σταθερή πίεση και σταθερό όγκο. 

3.2 Παράμετροι απόδοσης παλινδρομικής μηχανής εσωτερικής καύσης: ενδεικτικά διαγράμματα, 
ισχύς, μέση πραγματική πίεση, θερμική απόδοση, ειδική κατανάλωση καυσίμου, μηχανική 
απόδοση, ενεργειακό ισοζύγιο. 

3.3 Αεριοστρόβιλοι ανοικτού και κλειστού κύκλου. 

3.4 Ισχύς και βαθμός θερμικής απόδοσης αεριοστροβιλών. 

4. Ιδιότητες ατμών. 

4.1 Κορεσμός, ξηρότητα, υπερθέρμανση. 

4-2 Διαγράμματα Τ-5, ρ-Ιι, ρ-ν, 0-5. 

4.3 Πίνακες ατμού. 

5. Διαγράμματα ταχυτήτων σε ατμοστρόβιλο. 

5.1 Αρχές δράσεως και αντιδράσεως σε ατμοστροβίλους. 

5.2 Διαγράμματα ταχυτήτων. 

5.3 Ροή ατμού σε προφύσιο. 

5.4 Δύναμη και έργο στα πτερύγια. 

6. Κύκλοι θερμότητας, θερμική απόδοση και θερμική ισορροπία. 

6.1 Ναυτική μηχανή άϊθ5θΙ. 
α) Διπλός κύκλος. 
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β) Θερμική ακόδοση του διπλού κύκλου, 
γ) Θερμικό Ισοζύγιο του κινητήρα ντίζελ κλοιών* 

6.2 Ναυτικοί ατμολέβητες και ατμοστρόβιλοί, 
α) Κύκλος Κ3πΚίπ6* 

β) Θερμική απόδοση του κύκλου β^ηΚΐηθ. 
ν) θερμικό Ισοζύγιο ναυτικών εγκαταστάσεων ατμού. 

6.3 Ναυτικοί Αεριοστρόβίλοι. 
α) Κύκλος ΒΓθγΐοη. 

β) Θερμική απόδοση του κύκλου ΒίδγΙοη. 
ν) Θερμικό Ισοζύγιο ναυτικών αεριοστροβίλων. 

7* Καύση. 

7.1 Αντιδράσεις καύσης. 

7.2 Σύνθεση καυσίμων. 

7.3 Αναλογία αέρα-καυσίμου. 

7.4 Περίσσεια αέρα. 

7.5 Ογκομετρική ανάλυση προϊόντων καύσης. 

7.6 Θερμαντική ικανότητα καυσίμων. 

8. Συμπιεστές. 

8.1 Παλινδρομικοί συμπιεστές: Αρχές λειτουργίας, ογκομετρικός βαθμός απόδοσης, ισχύς, 
ενδιάμεση ψύξη, πολυβάθμιοι συμπιεστές, διάγραμμα ρ-ν. 

8.2 Περιστροφικοί συμπιεστές: Αρχή λειτουργίας, ισχύς, απόδοση. 

9. Μετάδοση θερμότητας. 

9.1 Αγωγιμότητα, ακτινοβολία και μεταφορά. 

9.2 Επίπεδα τοιχώματα απλά και σύνθετα. Μονώσεις. 

9.3 Ροή θερμότητας διά μέσου κυλινδρικών τοιχωμάτων απλών και σύνθετων. Μονώσεις. 

9.4 Εναλλάκτες θερμότητας παράλληλης και διασταυρούμενης ροής* 

10. Ψύξη. 

10*1 Ψυκτικός κύκλος. 

10.2 Ιδιότητες ψυκτικών μέσων. 

10.3 Πίνακες ψυκτικών μέσων. 

10.4 Ψυκτικός κύκλος σε διάγραμμα ρ-Η, 

10.5 Συντελεστής συμπεριφοράς. 

10.6 Ψυκτική ισχύς* 

10.7 Μονάδες μέτρησης ψυκτικού φορτίου. 

11. Κλιματισμός* 

11.1 Συνθήκες άνεσης. 

11.2 Ψυχρομετρικοί χάρτες* 

113 Θερμοκρασία υγρού και ξηρού βολβού. 

11.4 Υγρασία. 

11.5 Σημείο δρόσου. 

11.6 Διαδικασίες αφύγρανσης και ύγρανσης. 

11.7 Σύγχρονα συστήματα κλιματισμού, 

ΜΑΘΗΜΑ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ■ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

Ώρες: 30 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 30, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο και τα μαθήματα 
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Ναυτικό Δίκαιο - Κανονισμοί, να είναι καλά εξοικειωμένοι με τα 
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πιστοκοιητικά που απαιτούνται επί του πλοίου, τη διάρκεια ισχύος τους και τις διαδικασίες γίσ την 
ανανέωσή τους* 

Οι αξιωματικοί θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους σχετικά 
με τις διεθνείς διατάξεις για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, των επιβατών και του 
φορτίου και για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. Επίσης, να είναι σε θέση να ακολουθήσουν 
τις σωστές διαδικασίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο πλήρωμα: Την πρόσληψη και την 
απόλυσή τους, τους μισθούς και τις εκπτώσεις, την πειθαρχία και την αντιμετώπιση των πειθαρχικών 
παραπτωμάτων, την απόλυση ενός άρρωστου ναυτικού στο εξωτερικό, τον επαναπατρισμό 
αποθανόντος ναυτικού και την εμπλοκή του αντικαταστάτη. 

Να έχουν επαρκή γνώση των ναυτιλιακών εγγράφων που σχετίζονται με το φορτίο και τις 
υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη, σχετικά με ναυλώσεις και τη μεταφορά του φορτίου, ώστε να 
μπορέσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα του πλοίου. Να είναι σε θέση να οργανώσουν και να 
διαχειριστούν το πλήρωμα για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου και να είναι σε 
θέση να συντάξουν (οργανώσουν) ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Να γνωρίζουν επίσης τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση στη λειτουργία και τη συντήρηση 
του εξοπλισμού ασφαλείας και να είναι σε θέση να υλοποιήσουν την εκπαίδευση επί του πλοίου. 
Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐΐ3 ρΓθ] 0 εΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονοΓ 
ΐΊβΒό ργο]6€1:ογ), ονο-νιόθο. Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Μέθοδοι και βοηθήματα για την πρόληψη της ρύπανσης του περιβάλλοντος από τα πλοία. 

1.1 Πηγές της θαλάσσιας ρύπανσης. 

1.1.1 Πετρέλαιο, 

1.1.2 Επιβλαβείς ουσίες και υγρά που μεταφέρονται χύδην. 

1.1.3 Επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται διά θαλάσσης σε συσκευασμένη μορφή. 

1.1.4 Αποχέτευση. 

1.1.5 Σκουπίδια, 

1.1.6 Αέρια ρύπανση. 

1.1.7 Νερό έρματος. 

1.1.8 Υφαλοχρώματα* 

1.1.9 Θόρυβος. 

1*1.10 Επίδραση των θαλάσσιων πετρελαιοκηλίδων* 

1.2 Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης από πετρέλαιο σύμφωνα με το Παράρτημα I της ΔΣ 
ΜΑΚΡΟί 73/78. 

1*2.1 Δεξαμενές για κατάλοιπα πετρελαίου (λάσπης)* 

1*2.2 Διαχωριστή ρες ελαίου νερού, εξοπλισμοί φιλτραρίσματος πετρελαίου και 
παρακολούθηση της περιεκτικότητας. 

1.2.3 Τυποποιημένη σύνδεση αποχέτευσης. 

1.2.4 Έλεγχος της απόρριψης πετρελαίου - απόρριψη σε ειδικές περιοχές και εκτός των ειδικών 
περιοχών. 

1.2.5 Βιβλίο πετρελαίου. 

1.2.6 Απαιτήσεις για ια πετρελαιοφόρα, 

α) Διπλού τοιχώματος και δεξαμενές διπυθμένων. 
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β) Απαιτήσεις άθικτης ευστάθειας. 

γ) Υποδιαίρεση και ευστάθεια σε περίπτωση βλάβης. 

δ) Δεξαμενές καταλοίπων (5Ιορ Ϊ3η1<5}. 

ε) Αντληση, σωληνώσεις εκκένωσης και ρυθμίσεις. 

στ) Παρακολούθηση πετρελαίου και σύστημα ελέγχου. 

ζ) Απαιτήσεις για πλύση με αργό πετρέλαιο. 

η) Έλεγχος της απόρριψης πετρελαίου από πετρελαιοφόρα - απόρριψη εκτός των ειδικών 
περιοχών και απόρριψη σε ειδικές περιοχές, 
θ) Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ρύπανση από πετρέλαιο, 
ί) Εγκαταστάσεις υποδοχής. 

ια) Ολοκληρωμένο Σύστημα Επεξεργασίας νερών σεντίνας (ΒΙΙ^β νν^ΐθΓ) (ΙΒΤ5). 

1.3 Κανονισμοί για τον έλεγχο της ρύπανσης από επιβλαβείς υγρές ουσίες, που μεταφέρονται 
χύδην σύμφωνα με το Παράρτημα II της ΔΣ ΜΑΚΡΟί 73/78. 

Οι παρακάτω Κώδικες καθίστανται υποχρεωτικοί από την ΔΣ ΜΑΚΡΟί 73/78 και 50ίΑ5 74 και 
παρέχουν ένα διεθνές πρότυπο για την ασφαλή μεταφορά με πλοία των επικίνδυνων φορτίων, 
υγροποιημένων αερίων και επιβλαβών χημικών ουσιών χύμα. 

1.3.1 0 Διεθνής Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν 
χύδην επικίνδυνες ουσίες (Κώδικας ΙΒΟ). 

1.3.2 0 Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν χύδην 
επικίνδυνες ουσίες (ΒΟΗ κώδικα). 

1.3.3 Ο Κώδικας για την κατασκευή και τον εξοπλισμό των πλοίων που μεταφέρουν 
υγροποιημένα αέρια χύμα (Κώδικας Ι6Έ). 

1.4 Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες που μεταφέρονται διά 
θαλάσσης σε συσκευασμένη μορφή, σύμφωνα με το Παράρτημα III της ΔΣ ΜΑΡΡΟί 73/78. 
Απαιτήσεις που καλύπτουν τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων διά θαλάσσης, σύμφωνα με 
το κεφάλαιο VII της ΔΣ 50ίΑ5. 

1.4.1 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε συσκευασμένη μορφή και ο κώδικας IΜ Οΰ. 

1.4.2 Μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων σε στερεά μορφή χύμα. 

1.4.3 Παρά το γεγονός ότι το κύριο μέλη μα του κεφαλαίου VII της ΔΣ 50ίΑ5 και του Κώδικα 
ΙΜ06 είναι η ασφάλεια, η επιτυχής εφαρμογή των διατάξεών τους ωφελεί το θαλάσσιο 
περιβάλλον με τη μείωση της ρύπανσης από επιβλαβείς ουσίες. 

1.5 Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης από τα λύματα από τα πλοία, σύμφωνα με το 
Παράρτημα IV της ΜΑΒΡΟί 73/78. 

1.5.1 Βλαβερές συνέπειες των λυμάτων στο θαλάσσιο περιβάλλον. 

1.5.2 Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Σύστημα κονιορτοποίησης και απολύμανσης των 
λυμάτων και δεξαμενή κράτησης. 

1.5.3 Πρότυπες συνδέσεις εκκένωσης. 

1.5.4 Απόρριψη λυμάτων. 

1.5.5 Εγκαταστάσεις υποδοχής. 

1.6 Κανονισμοί για την πρόληψη της ρύπανσης από απόβλητα πλοίων, σύμφωνα με το Παράρτημα 
ντηςΔΣΜΑΒΡΟί73/78. 

1.6.1 Επισημάνσεις, σχέδια διαχείρισης απορριμμάτων και διατήρηση αρχείου καταγραφής 
απορριμμάτων. 

1.6.2 Αποτεφρωτήρες. 

1.6.3 Διάθεση των απορριμμάτων εκτός των ειδικών περιοχών. 

1.6.4 Διάθεση των απορριμμάτων σε ειδικούς χώρους. 

1.6.5 Εγκαταστάσεις υποδοχής. 

1.7 Κανονισμοί για την πρόληψη ρύπανσης του αέρα, σύμφωνα με το Παράρτημα VI της ΔΣ 
ΜΑΚΡΟί 73/78. 

1.7.1 Απαγορεύεται στα πλοία η χρήση των ουσιών που καταστρέφουν τη ζώνη του όζοντος. Η 
χρήση των ΗΈΡΈε επιτρέπεται μέχρι 1η Ιανουάριου 2020. 
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1.7.2 Η περιεκτικότητα σε θείο οποιουδήκοτε καυσίμου που χρησιμοποιείται στα πλοία, δεν 
πρέπει να υπερβαίνει το 4,5% γτί/γτι και μία σταδιακή μείωση της περιεκτικότητας σε θειο 
αρχικά στο 3,50% ισχύει από 1η Ιανουάριου 2012. Στη συνέχεια, σταδιακά σε 0,50%, με 
ισχύ από 1η Ιανουάριου 2020, που υπόκειται σε επανεξέταση σκοπιμότητας, για να 
ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το 2018, 

1.7.3 Τα όρια περιεκτικότητας σε θείο που εφαρμόζονται σε περιοχές ελέγχου εκπομπών 
θείου είναι 1,00% και θα μειωθεί περαιτέρω στο 0,10%, με ισχύ από 1η Ιανουάριου 
2015, ή ένα σύστημα καθαρισμού των καυσαερίων, εγκεκριμένο από την Αρχή. 

1.7*4 Απαίτηση διατήρησης των δελτίων παράδοσης ΒυηΙίΟΓ και αντιπροσωπευτικό δείγμα* 

1.7.5 Τεχνικό φάκελο ΝΟχ επί του πλοίου σύμφωνα με τον Τεχνικό Κώδικα ΝΟχ 2008 για 
όλους τους ναυτικούς κινητήρες ντίζελ με ισχύ από 130 Κνν και άνω* 

1.7.6 Σύστημα συλλογής ατμών για τα πετρελαιοφόρα για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών 
οργανικών ενώσεων* 

1.7.7 Αποτέφρωση επί του πλοίου και κατευθυντήριες γραμμές για τη χρήση του 
αποτεφρωτήρα. 

1.8 Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του έρματος και ιζημάτων των πλοίων. 

1.8*1 Επεξεργασία νερού έρματος ή ανταλλαγή, ανάλογα με το έτος κατασκευής και το 
μέγεθος του πλοίου. 

1.8.2 Σχέδιο Διαχείρισης έρματος. 

1.8.3 Βιβλίο έρματος. 

1.8.4 Όλα τα πλοία που χρησιμοποιούν ανταλλαγή νερού έρματος θα πρέπει όποτε είναι 
δυνατόν, να προχωρούν στη διεξαγωγή ανταλλαγής νερού έρματος τουλάχιστον 200 
ναυτικά μιλιά από την πλησιέστερη ακτή και σε νερό τουλάχιστον 200 πη βάθος. 

1.9 Αντιρρυπαντικές βαφές. 

1.9*1 Τα πλοία δεν επιτρέπεται πλέον να επικαλύπτονται με αντιρρυπαντικά βάσης ΤΒΤ και 
στα σκάφη που επικαλύπτονται με αυτό, θα πρέπει να τους έχει αφαιρεθεί ή να έχουν 
μια επίστρωση φραγμού για την πρόληψη της έκπλυσής τους. 

1.10 Θόρυβος* 

1.10.1 Το ψήφισμα της Συνέλευσης του ΙΜΟ, Α468 (XII) - Κώδικας περί επιπέδων θορύβου σε 
πλοία. 

1.11 Εθνική νομοθεσία για την εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων. 

2. Διατήρηση της ασφάλειας των επιβατών και της ασφάλειας (^οευπίγ) του πλοίου και του 

πληρώματος* 

2.1 Κανονισμοί σωστικών μέσων (50ίΑ5). 

α) Σωστικά μέσα και ρυθμίσεις (κεφάλαιο III της ΔΣ 50ίΑ5) και Κώδικας σωστικών μέσων, 

β) Οργάνωση πυρκαγιάς και γυμνασίων εγκατάλειφης πλοίων. 

γ) Συντήρηση σωστικών μέσων, καταπολέμηση πυρκαγιάς και άλλα συστήματα ασφαλείας. 

δ) Δράσεις για την προστασία και τη διασφάλιση όλων των ατόμων επί του πλοίου σε 
περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Διάσωση ατόμων από πλοίο που κινδυνεύει ή από ναυάγιο. 
Διαδικασίες* Άνθρωπος στη θάλασσα* 

ε) Τα σχέδια έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. 

στ) Μέσα περιορισμού των ζημιών και διάσωση του πλοίου μετά από πυρκαγιά ή έκρηξη. 

ζ) Διαδικασίες για την εγκατάλειψη του πλοίου* 

3. Ανάπτυξη σχεδίων έκτακτης ανάγκης και έλεγχου ζημιών και χειρισμός καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης. 

3.1 Συστάσεις του ΙΜΟ για την ευστάθεια πλοίων* 

3.2 Διεθνής Κώδικας ευστάθειας σε άθικτη κατάσταση, 2008 (2008 15 εοδε). 

3.3 Σχέδιο ελέγχου βλαβών (Οθπτίθδβ εοηϊΓοΙ ρΙθη). 

3.4 Βιβλιάριο ελέγχου βλαβών (ϋ3ΠΊ3^0 οοπΙγοΙ όοοΚΙθΐ). 

3.5 Χρήση των υπολογιστών σκάφους. 

3.6 Σύστημα αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης γραφείου. 
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4. Μέθοδοι και μετρά νια την πρόληψη πυρκαγιών, ανίχνευση και κατάσβεση. 

4.1 0 πυροσβεστικός εξοπλισμός. 

4.2 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία των σταθερών εγκαταστάσεων πυρόσβεσης. 

4.3 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία του φορητού και ημίφορητού εξοπλισμού 
πυρόσβεσης. 

5. Λειτουργίες και χρήση των σωστικών μέσων. 

5.1 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού σωστικών μέσων. 

5.2 Δοκιμές, διαδικασίες και συντήρηση, που απαιτούνται για τη διασφάλιση της ορθής και 

ασφαλούς λειτουργίας των σωστικών μέσων και άλλου εξοπλισμού ασφαλείας. 

5.3 Συντήρηση υδατοστεγών θυρών. 

6. Κώδικας ασφαλούς διαχείρισης (Ι5Μ εοΐΐσ). 

6.1 Συντήρηση πλοίου και εξοπλισμού. 

6.2 Τεχνικές συντήρησης. 

6.3 Συντήρηση συστημάτων και μηχανημάτων ασφαλείας και σχεδιασμός και οργάνωση επιθεω¬ 

ρήσεων. 

6.4 Στοιχεία ΚΤΜ. Συντήρηση με στόχο την αξιοπιστία (ΚθΝθόϊΝΐγ ΤεπΐΓεδ Μ3Ϊη1:θη3ηςθ). 

6.5 Προγραμματισμένη συντήρηση. 

6.6 Απαιιούμενες επιθεωρήσεις, αναφορά βλαβών, διορθωτικές ενέργειες. 

6.7 Τήρηση αρχείου, κατάλογος ανταλλακτικών. 

6.8 Βασικές λειτουργίες μηχανοστασίου επί του πλοίου. 

6.9 Επεξήγηση των βασικών λειτουργιών επί του πλοίου που σχετίζονται με ασφάλεια και 

προστασία περιβάλλοντος. 

6.10Έκδοση οδηγιών γι' αυτές τις λειτουργίες από τον Α' Μηχανικό. 

7. Πρακτικές κατά της πειρατείας (3ηΐί ρίΓ3εγ έγγραφα και διαδικασίες άφιξης. 

7.1 Σύμβαση για τη διευκόλυνση της Διεθνούς ναυτιλιακής κίνησης (ΡΑΙ 1965), σκοπός, 
τυποποιημένες αιτήσεις, διαδικασίες άφιξης, τρόποι επίσπευσης της άφιξης. 

δ. Παραγγελία ττλοίου - προδιαγραφές - δόκιμες - παραλαβή. 

8.1 Απαιτουμενες διαδικασίες για την παραγγελία και ναυπήγηση ενός πλοίου. 

α) Διαπραγματεύσεις επί των προδιαγραφών. Χαρακτηριστικά προδιαγραφών, 
β) Σύνταξη του πρωτοκόλλου των διαπραγματεύσεων και συμφωνία πάνω σ' αυτό, 
γ) Υπογραφή συμβολαίου Ναυπήγησης, 
δ) Σύγκριση και έγκριση των προδιαγραφών, 
ε) Απαιτούμενες προϋποθέσεις ναυπήγησης πλοίου. 

8.2 Δοκιμή-παραλαβή. 

α) Δοκιμές σκάφους και μηχανών. 

β) Επιθεωρήσεις. Παραλαβή πιστοποιητικών και σχεδίων, 
ν) Σύνταξη τελικών προδιαγραφών ναυπήγησης του πλοίου. 

6) Περίοδος εγγύησης. Υποχρεώσεις ναυπηγείου και πλοιοκτήτη. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ 

Ώρες: 30 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 30, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν 
ικανότητες στον σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των 
μηχανών προώσεως, στη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και διατήρηση της 
ασφάλειας της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και στη 
διαχείριση καυσίμων, λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 
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Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθεισα ύλη των ΑΕΝ- Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (όεΐβ ρΓθ]θτΙθΓ}, προβολέας διαφανειών (ονβΓ 
ΜθΒό ρΓθ]θ€ΐθΓ), ΟνΟ - νίοΙ&ο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

ΜΕΡΟΣ Α' ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (18 ώρες) 

1, Στατική* 

1.1 Σύνθεση - Ανάλυση δυνάμεων. 

1.2 Δικτυώματα. 

1.3 Πλαίσια. 

2* Δυναμική* 

2.1 Εξισώσεις κίνησης. 

2.2 Διαγράμματα ταχύτητας και επιτάχυνσης. 

2.3 Νόμοι διατήρησης της ενέργειας και της ορμής. 

2.4 Σύγκρουση άκαμπτων και ελαστικών σωμάτων. 

2.5 Βολές. 

2.6 Στοιχεία μηχανών (σφόνδυλοι, έκκεντρα, απλά και επικυκλικά (πλανητικά) συστήματα 
μετάδοσης κίνησης). 

3. Τριβή. 

3.1 Τριβή ολίσθησης σε οριζόντια και κεκλιμένα επίπεδα. 

3.2 Πείροι. 

3-3 Κοχλίες. 

3.4 Ιμάντες. 

3.5 Φρένα τριβής. 

3.6 Επίπεδοι και κωνικοί συμπλέκτες. 

4. Ζυγοστάθμιση. 

4.1 Πρωτογενείς και δευτερογενείς δυνάμεις. 

4.2 Πρωτογενή και δευτερογενή ζεύγη. 

4.3 Πλήρης ζυγοστάθμιση των παλινδρομικών μηχανών. 

5. Απλή αρμονική κίνηση. 

5.1 Εξίσωση απλής αρμονικής κίνησης. 

5.2 Πλάτος^ συχνότητα και περίοδος. 

5.3 Σύστημα «ελατήριο-μάζα». 

5.4 Ελατήρια. 

5-5 Συντονισμός. 

5- 6 Μεταδοτικότητα. 

5.7 Δονήσεις σφονδύλων και οδοντωτών τροχών. 

6. Τάσεις και καταπονήσεις. 

6- 1 Τάσεις και σχέσεις παραμόρφωσης σε λεπτό κυλινδρικό και σφαιρικό κέλυφος- 

6.2 Τάσεις σε λεπτές περιστρεφόμενες στεφάνες. 

6.3 Θερμική τάση. 

6.4 Τάσεις σε ενωμένες ράβδους. 

6.5 Ενέργεια ελαστικής παραμόρφωσης. 

6-6 Τάσεις σε σταδιακά εφαρμοζόμενα και κρουστικά φορτία, 

7. Κάμψη. 
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7.1 Δισνράμματα τεμνουσών δυνάμεων και καμκτικών ροκών. 

7.2 Θεμελιώδης εξίσωοη κάμψης* 

7.3 Τάσεις στην κάμψη. 

7.4 Παραμόρφωση δοκού. Μέθοδος του ΜθΟθυΙθν^ 

8. Στρέψη. 

8.1 Καταπόνηση, τάσεις, και ενέρνεια παραμόρφωσης λόγω στρέψης. 

8.2 Θεμελιώδης εξίσωση στρέψης. 

8.3 Καταπόνηση κατά την παλινδρομική κίνηση στροφάλου του κινητήρα. 

8.4 Ροπή στρέψης στον άξονα του πηδαλίου από τον μηχανισμό στροφής του πηδαλίου* 

9. Αυγισμός. 

9.1 Τύπος του ΕυΙβΓ* 

9.2 Συντελεστής λυγηρότητας. 

10. Σύνθετη καταπόνηση. 

10*1 Τάσεις σε κεκλιμένο επίπεδο* 

10.2 Καταπόνηση υλικού σε δύο κάθετες καταπονήσεις, αξονική και κάμψη. 

10.3 Κύκλος ΜοΗγ Κύριες τάσεις και παραμορφώσεις. 

10.4 Συνδυασμένη κάμψη και στρέψη. 

ΜΕΡΟΣ Β' ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ (12 ώρες) 

1. Μηχανική ρευστών. 

1.1 Όγκος και μάζα ροής. 

1.2 Μετρητής νοηΐυη* 

1.3 Εξίσωση του ΒβΓπουΙΜ. 

1.4 Ακροφύσια Ο 0 Ϊ 5 ). Στόμιο συντελεστές* 

1.5 Δυναμικό και κινηματικό ιξώδες. 

1.6 Αριθμός ΚεγηοΙόΒ. 

1.7 Απώλειες ροής σε σωλήνες και εξαρτήματα. 

1.8 Τύπος του Ώβγζ^/. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ 

Ώρες: 42 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Ο εκπαιδευόμενος να αποκτήσει τις απαιτούμενες γνώσεις, κατανόηση και 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να εκτελεί με επάρκεια τα καθήκοντά του σε 
όλους τους τομείς, ως πρώτος στην ιεραρχία σε διοικητικό επίπεδο. 

ΣΤΟΧΟΙ: Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αναπτύξει όλες 
τις δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο, ώστε να είναι σε θέση: 

Να επικοινωνεί με σαφήνεια και αδιαμφισβήτητο τρόπο. 

Να κατανοεί πλήρως και με λεπτομέρεια γραπτά κείμενα που άπτονται της ειδικότητάς του 
Να περιγράφει λεπτομερώς, γραπτά και προφορικά, λειτουργίες, καταστάσεις, συμβάντα, 
διαδικασίες, οδηγίες κλπ. 

Να συντάσσει κείμενα, αναφορές και επιστολές απαιτητικού περιεχομένου με επίγνωση πιθανών 
νομικών συνεπειών. 

Να καθοδηγεί και να εκπαιδεύει τα μέλη του πληρώματος. 

Να αποκτήσει άνεση και αυτοπεποίθηση στη χρήση της Αγγλικής γλώσσας. 

ΕΞΕΤΑΣΗ: γραπτή. 

1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ, ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ [20 
ώρες] 

Εμπλουτισμός λεξιλογίου Ορολογία* 

Λεπτομερής κατανόηση κειμένων εγχειριδίων οδηγιών συναφούς περιεχομένου* 

Λεπτομερής κατανόηση κειμένων εγχειριδίων συντήρησης. 
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Σύνκριση ορολογίας και κειμένων διαφορετικών εγχειριδίων ίδιου περιεχομένου. 
Περιγραφή διαδικασίας λειτουργίάς* 

Κ ατανό η α η κε ι μέν ων τεχν ι κώ ν π ρο 5 ιαγρ αφ ώ ν. 

Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών. 

2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ [13 ώρες] 

Πίνακες ανίχνευσης βλαβών. 

Περιγραφή ελέγχων. 

Εγγραφές ημερολογίων, καταγραφές λειτουργιών και ελέγχων. 

Κατανόηση και περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών και προδιαγραφών ασφάλειας. 
Περιγραφή διαδικασιών εργασιών συντήρησης και μεθόδων επισκευών. 


Περιγραφή προφυλάξεων ασφάλειας. 

Ακριβής περιγραφή δυσλειτουργιών, βλαβών, συμβάντων. 

Αναφορές συμβάντων. 

Αναφορές βλαβών. 

Αναφορές προγραμματισμένης συντήρησης. 

Αναφορές με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. 

Επιστολές επίσημου και ανεπίσημου ύφους. 

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ [09 ώρες] 

Κατανόηση ύφους. 

Ακριβής μεταβίβαση εντολών, οδηγιών, πληροφοριών. 

Διάλογοι τεχνικού και γενικού περιεχομένου. 

Ανάλυση και καταγραφή προβλημάτων. 

Εκπαίδευση πληρώματος, οδηγίες. 

Οδηγίες και πληροφορίες προς επιβαίνοντες. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 

Ώρες: 50 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΜΑΣ ΚΥΚΑΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 50, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να γνωρίζουν τη 
χρησιμότητα των επιθεωρήσεων και των διαφόρων μορφών συντήρησης, συμπεριλαμβανομένων του 
εκ του νόμου και της κλάσης ελέγχου, των τεχνικών μη καταστροφικών ελέγχων και των διαδικασιών 
ρύθμισης του εξοπλισμού, να έχουν την ικανότητα εκτίμησης του κινδύνου - λήψης των απαραίτητων 
μέτρων προστασίας κατά τη διάρκεια των πρακτικών εργασιών - επισκευών - επιδιορθώσεων. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
απ" τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επίπεδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται ταχεία αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ά3ΐΐ3 ρΓθ] 0 εΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
ΙΊΘ30 ρΓοϊβείΟΓ), ονπ - νίόσο. Προσομοίωση. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 


1. Προγραμματισμένη συντήρηση (ΡΜ5) σύμφωνα με τον Ι5Μ Κώδικα. 
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1.1 Σκοπός της προγραμματισμένης συντήρησης. 

1.2 Εξοπλισμός που ϋπόκειχαι σε προγραμματισμένη συντήρηση* 

1.3 Κρίσιμος εξοπλισμός. 

1.4 Προετοιμασία του πλοίου σε ειδική προγραμματισμένη συντήρηση. 

1.5 Πρόγραμμα συντήρησης και διαδικασίες προγραμματισμού εκτέλεσης εργασιών σύμφωνα με 
τις οδηγίες των κατασκευαστών. 

1.6 Αναβάθμιση προγράμματος συντήρησης. 

1.7 Αποθήκη ανταλλακτικών - διαθεσιμότητα ανταλλακτικών - προγραμματισμός διάθεσης - 
παραγγελιών. 

1.8 Διαθεσιμότητα ειδικού εξοπλισμού - εργαλείων συντήρησης και ειδικού μηχανολογικού 
εξοπλισμού ανύφωσης, 

1.9 Καταγραφή βλαβών - ελαττωμάτων - δυσλειτουργιών. 

2, Διαδικασίες για ασφαλή και αποτελεσματική συντήρηση - επιδιόρθωση - ανακατασκευή* 

2.1 Επιθεώρηση κατά τον δεξαμενισμό, κατά τη διάρκεια δοκιμών στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια 
επιδιορθώσεων - ανακατασκευών. 

2.2 Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού - επιδιορθώσεων 
- ανακατασκευών* 

2.3 Αρχική και τελική επιθεώρηση πριν και μετά την ολοκλήρωση του δεξαμενισμού - 
επιδιορθώσεων - ανακατασκευών. 

2.4 Υποστήριξη του σκάφους κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού - επιδιορθώσεων - 
ανακατασκευών. 

2.5 Προετοιμασίες για δεξαμενισμό και καθέλκυση - καθαρισμό γάστρας. 

2.6 Καταγραφή - διατήρηση αρχείων κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού - επιδιορθώσεων - 
ανακατασκευών. 

2.7 Τυπικές διατάξεις - προετοιμασίες για τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος, γλυκού νερού, 
υπηρεσιών αποχέτευσης - ύδρευσης κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού - επιδιορθώσεων - 
ανακατασκευών. 

2.8 Προφυλάξεις πριν τη συντήρηση. 

2.9 Προειδοποιητικές οδηγίες - σημειώσεις για τη μη ελεγχόμενη έναρξη των μηχανημάτων* 

2.10 Ασφάλιση βαρέων αντικειμένων-τμημάτων υλικών κατά τη διάρκεια της συντήρησης. 

2.11 Τυπικές διατάξεις - προετοιμασίες κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού - επιδιορθώσεων - 
ανακατασκευών για την αποφυγή φωτιάς και εκρήξεων. 

2.12 Διαχείριση δεξαμενών νερού - λιπαντικών - καυσίμου κατά τη διάρκεια του δεξαμενισμού — 
επιδιορθώσεων - ανακατασκευών, έλεγχος υδροστατικής - πνευματικής επάρκειας των 
δεξαμενών* 

2.13 Περιγράψτε τις απαραίτητες προετοιμασίες, επιθεωρήσεις κύτους, καταγραφές, πλάνα 
συντήρησης, γεγονότα, τα απαραίτητα σχέδια που πρέπει να γίνονται κατά τη διάρκεια του 
δεξαμενισμού - επιδιορθώσεων-ανακατασκευών και των θαλασσίων δοκιμών. 

3. Προγραμματισμένη συντήρηση σύμφωνα με την κλάση και την κατηγορία του τιλοίου. 

3.1 Προγραμματισμένη συντήρηση - αποσυναρμολόγηση και επιθεώρηση, ρυθμίσεις και 
διακρίβωση εξοπλισμού σύμφωνα με την κλάση και την κατηγορία του πλοίου. 

3.2 Αποσυναρμολόγηση - τρόπος αποσυναρμολόγησης ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του 
κατασκευαστή* 

3.3 Καθαρισμός - προετοιμασία των εγκαταστάσεων πριν την επιθεώρηση. 

3.4 Εκτίμηση πιθανών ελαττωματικών τμημάτων του πλοίου - μηχανολογικού εξοπλισμού που 
χρειάζονται επιδιόρθωση - αντικατάσταση - επαναρύθμιση. 

3.5 Καταχώριση όλων των πληροφοριών στα βιβλία συντήρησης εξοπλισμού - μηχανημάτων. 

3.6 Απογραφή των ανταλλακτικών που χρησιμοποιήθηκαν και είναι απαραίτητα για την ορθή 
λειτουργία του πλοίου* 

4* Σχεδιασμός επιδιορθώσεων. 
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4.1 Προγραμματισμένη συντήρηση - συναρμολόγηση και επιθεώρηση, ρυθμίσεις και διακρίβωση 
εξοπλισμού. 

4.2 Έλεγχος ιδιαίτερων τμημάτων του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

43 Συναρμολόγηση - τρόπος συναρμολόγησης, ακολουθώντας αυστηρά τις οδηγίες του 

κατασκευαστή, 

4.4 Προέλεγχοι λειτουργίας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

4.5 Λειτουργία επιδιορθωμένου εξοπλισμού ή εξοπλισμού που αντικαταστάθηκε, κριτήρια 
απόδοσης, συγκρίσεις, καταγραφές λειτουργίας σε ειδικά βιβλία καταγραφής απόδοσης του 
εξοπλισμού. 

4.6 Αναβάθμιση των προγραμματισμένων σχεδίων συντήρησης. 

5. Μη προγραμματισμένη συντήρηση. 

5.1 Αρχικές απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να γίνονται όταν μια βλάβη εμφανίζεται για πρώτη 
φορά λαμβάνοντας υπόφη της ασφάλεια λειτουργίας του πλοίου. Ενημέρωση της γέφυρας 
στον κατάλληλο χρόνο για τα πιθανά προβλήματα που θα προκόψουν απ' τη βλάβη. 

5.2 Να εξηγηθεί ότι το προσωπικό μηχανοστασίου θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα για τις 
ενέργειες, που πρέπει να ακολουθήσει σε όλα τα στάδια αποκατάστασης της βλάβης. 

5.3 Προτεραιότητες στο πρόγραμμα συντήρησης που πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση 
εμφάνισης της βλάβης, 

5.4 Γνωστοποίηση των λαθών, αναφορές, καταγραφές των διορθωτικών ενεργειών που πρέπει να 
γίνονται σε περίπτωση βλάβης που εμφανίζεται για πρώτη φορά. 

6. Επιθεώρηση και ρύθμιση του εξοπλισμού. 

6.1 Ημερήσια, εβδομαδιαία, μηνιαία συντήρηση ρουτίνας, σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή. 

6.2 Επιθεώρηση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κλάσης και της κατηγορίας του 
πλοίου. 

63 Ρύθμιση του εξοπλισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

6.4 Ειδικά εργαλεία στη ρύθμιση του εξοπλισμού. 

7. Διάφοροι τύποι μη καταστροφικού ελέγχου* 

7.1 Οπτική επιθεώρηση, οπτική επιθεώρηση χωρίς τη χρήση ειδικών μέσων, με χρήση οπτικών 
μέσων, εφαρμογές οπτικής επιθεώρησης εν πλω. 

7.2 Δοκιμές με διεισδυτικό βαφής, χρήση καθοριστικών, διεισδυτικών, διαλυτικών στον έλεγχο - 
αξιολόγηση. 

7.3 Πρακτικές για τεστ μαγνήτισης, μαγνητισμός με τη χρήση ήλεκτρομαγνητικών συσκευών. 

7.4 Χρήση προαναμεμειγμενών δοχείων αεροζόλ υγρών οξειδίων φθορισμού του σιδήρου, 
ορατών σε υπεριώδεις ακτίνες. 

7.5 Τεχνικές για ανίχνευση ρωγμών, ραδιογραφία, χρήση στις δοκιμές συγκολλήσεων. 

7.6 Έλεγχος σκληρότητας - ευθραυστότητας με τη χρήση φορητού εξοπλισμού. 

7.7 Έλεγχος καλής λειτουργίας του συνδέσμου (λουρί) του συμπιεστή του στροβιλοσυμπιεστή - 
Θερμογραφία, χρήση θερμογραφικής κάμερας με τη χρήση υπέρυθρων εικόνων, χρήση 
εξοπλισμού του πλοίου για μέτρηση μεταβολών θερμοκρασίας. 

8. Εκτίμηση κινδύνου. 

8.1 Στοιχεία εκτίμησης κινδύνου. 

8.2 Αναγνώριση κινδύνων. 

8.3 Καθορισμός των ορίων ανοχών των κινδύνων - προβλήματα οριακών καταστάσεων. 

8.4 Προετοιμασία σχεδίου ενεργειών για τον έλεγχο των πιθανών κινδύνων. 

9. Αξιωματικοί ασφαλείας. 

9.1 Α ξ ιω ματ ι κός ασφ αλε ίας. 

9.2 Επιτροπές ασφαλείας. 

9.3 Ασφαλείς επιθεωρήσεις. 

9.4 Διερεύνηση ατυχημάτων και επικίνδυνων συμβάντων. 

10. Εξοπλισμός εργασίας. 
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10.1 Συντήρηση. 

10.2 Επιθεώρηση. 

10.3 Εκπαίδευση. 

10.4 Ηλεκτρολονικάς εξοπλισμός. 

11. Οδηνίες ασφαλείας - υγιεινής. 

11.1 Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και μέτρα προφύλαξης από πυρκαγιά. 

11.2 Ατυχήματα και επείγοντα ιατρικά περιστατικά (αντιμετώπιση & υγιεινή). 

11.3 Καθαριότητα-διατήρηση λοιπού εξοπλισμού. 

11.4 Περιβαλλοντικές ευθύνες. 

11.5 Υγιεινή και ασφάλεια. 

12. Προφυλάξεις πυρκαγιάς. 

12.1 Κάπνισμα. 

12.2 Ηλεκτρικές συνδέσεις. 

12.3 Στιγμιαία ανάφλεξη. 

12.4 Προφυλάξεις στο μηχανοστάσιο. 

13. Διαδικασίες ανάγκης. 

13.1 Ενέργειες στην περίπτωση φωτιάς. 

13.2 Ενέργειες για τη διάνοιξη οπών. 

14. Ασφαλείς μετακινήσεις. 

14.1 Φωτισμός. 

14.2 Ασφάλιση ανοιγμάτων. 

14.3 Υδατοστεγείς πόρτες. 

15. Απαιτούμενη ασφάλεια κατά την πραγματοποίηση εργασιών. 

15.1 Εργασίες σε ύψος, 

15.2 φορητές σκάλες. 

15.3 Μόνωση συστημάτων ατμού-καυσαερίων. 

15.4 Μη επανδρωμένα μηχανοστάσια. 

15.5 Εξοπλισμός φύξης. 

16. Είσοδος σε κλειστούς ή αποκλεισμένους χώρους. 

16.1 Καθορισμός των κινδύνων. 

16.2 Έλλειψη οξυγόνου. 

16.3 Τοξικότητα του πετρελαίου και άλλων ουσιών. 

16.4 Ευφλεκτότητα. 

16.5 Αλλοι κίνδυνοι. 

16.6 Αναπνευστικές συσκευές και εξοπλισμός ανάνηψης. Προετοιμασία του χώρου για την είσοδο. 

16.7 Έλεγχος ατμόσφαιρας του χώρου. 

16.8 Διαδικασίες και ρυθμίσεις πριν από την έναρξη. 

16.9 Διαδικασίες και ρυθμίσεις κατά την είσοδο. 

16.10 Διαδικασίες για την ολοκλήρωση των εργασιών. 

17. Άδειες για εργασίες. 

17.1 Εργασία σε μη επανδρωμένα μηχανοστάσια. 

17.2 Είσοδος σε κλειστούς ή αποκλεισμένους χώρους. 

17.3 Συγκολλήσεις. 

17.4 Εργασία σε ύψος. 

17.5 Χρήση ηλεκτρικών συστημάτων από μη ηλεκτρολόγο αξιωματικό. 

18. Χειρωνακτική εργασία. 

18.1 Μυοσκελειικές κακώσεις που οφείλονται σε μη αποδεκτές μεθόδους εργασίας. 

18.2 Κατάλληλες ενέργειες για τη μείωση της πιθανότητας τραυματισμού. 

19. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός-Χρήση μηχανολογικού εξοπλισμού. 

19.1 Τύποι προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού. 

19.2 Χρήση εργαλείων και εξοπλισμού. 
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19.3 Λειαντικοί τροχοί-. 

19*4 Υψηλής πίεσης υδραυλικός και πνευματικός εξοπλισμός. 

19.5 Σκοινιά. 

20* Ενκαταστάσεις ανύψωσης* 

20.1 Ασφαλές φορτίο εργασίας (5\Λ/ί). 

20.2 Καταχώριση των ανυψωτικών μηχανημάτων, επιγραφές τα πιστοποιητικά. 

20.3 Τακτική συντήρηση. 

20.4 Εξέταση, επιθεώρηση και δοκιμή. 

20*5 Μέτρα ασφαλείας. 

21. Ζιιγοστάθμιση* 

21*1 Περιγραφή διαδικασίας ζυγοστάθμισης σε μια περιστρεφόμενη μάζα, σε πολλές 
περιστρεφόμενες μάζες, στο ίδιο και σε διαφορετικό επίπεδο. 

21*2 Σκοπός της μερικής ζυγοστάθμισης με τη χρήση περιστρεφόμενων μαζών* 

21*3 Να δειχτεί ότι μια απλή περιστρεφόμενη μάζα δεν μπορεί να ζυγοσταθμισεί απόλυτα μια 
μάζα που παλινδρομεί. 

22. Συγκολλήσεις. 

22*1 Προέλεγχος σωστής λειτουργίας εξοπλισμού, 

22.2 Προφυλάξεις κατά της φωτιάς και πιθανών εκρήξεων. 

22.3 Προφυλάξεις κατά τη χρήση ηλεκτροσυγκόλλησης. 

22*4 Προφυλάξεις κατά τη μεταφορά - χρήση - αποθήκευση κυλίνδρων αποθήκευσης αερίων που 
χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια συγκολλήσεων - κοπής μετάλλων. 

22*5 Προφυλάξεις κατά τη συγκόλληση - κοπή μετάλλων με τη χρήση ειδικών αερίων. 

21. Βάφή. 

23.1 Προετοιμασία και προφυλάξεις* 

24. Επικίνδυνα υποκατάστατα* 

24*1 Καρκίνο γόνες και μεταλλαξιο γόνες ουσίες* 

24.2 Σκόνη αμιάντου. 

24*3 Χρήση χημικών παραγόντων. 

25. Θόρυβος και κραδασμοί. 

25.1 Εκτίμηση κινδύνου από την έκθεση σε θόρυβο. 

25.2 Τύποι κραδασμών και συνέπειες. 

25.3 Τι είναι η κρίσιμη ταχύτητα και ποιοι οι κίνδυνοι για τη μηχανή από παρατεταμένη 
λειτουργία σε αυτή την ταχύτητα. Να δειχθεί γιατί οι κρίσιμες ταχύτητες συνήθως 
συμβαίνουν σε εγκαταστάσεις μηχανημάτων που βρίσκονται στο μέσο ή στην πρύμνη του 
πλοίου* 

25.4 Με ποιους τρόπους μπορεί να αλλάξει η κρίσιμη ταχύτητα. 

25*5 Αποτέλεσμα τοποθέτησης αποσυντονίοτού, 

25*6 Να ορισθεί η αρχή λειτουργίας των μαζών που είναι συνδεδεμένες με ελατήρια σε έναν 
αποσυντονιστή. 

25*7 Λειτουργία ενός αποσβεστήρα στρεπτικών κραδασμών και με ποιον τρόπο επιδρά* 

25.8 Από πού προέρχονται οι εγκάρσιοι κραδασμοί στα πλοία* 

25*9 Δυσκολίες ελάττωσης εγκάρσιων κραδασμών* 

25*10 Ποιες οι πηγές των αξονικών κραδασμών* 

25*11 Αποφυγή υπερβολικής έκθεσης σε θόρυβο και κραδασμούς, τρόποι προφύλαξης. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ I 

Ώρες: 33 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 33, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Β' Τάξης του Ε.Ν*, σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να γνωρίζουν τις 
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απαιτήσεις ασφαλείας εργασία στα ηλεκτρολονικά συστήματα. Θα πρέπει να έχουν την 
ικανότητα χειρισμού εξοπλισμού διαφόρων τάσεων ΑΟ-00 (ηλεκτρικές μηχανές^ γεννήτριες επί του 
πλοίου, συμπεριλαμβανόμενης της ασφαλούς απομόνωσης ηλεκτρολογίκού εξοπλισμού, που 
απαιτούνται πριν επιτραπεί στο προσωπικό να εργαστεί σε τέτοιο εξοπλισμό), 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ό3ΐ3ρΓθ]β€ΐθΓ), προβολέας διαφανειών 
(ονθΓΗθΒόρΓΟϊθεΐΟΓ), ΟνΟ-νϊόθΟ, Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Τριφασικές γεννήτριες, 

1.1 Κατασκευή. Δρομέας κυλινδρικών-έκτυπων πόλων, 

1.2 Περιγραφή, καθορισμός και λειτουργία των συστημάτων ελέγχου μετατροπής ισχύος σ' έναν 
εναλλακτήρα. 

1.3 Να δειχτεί διαγραμματικό πεδίο περιελίξεων και ο ουδέτερος κόμβος στη συνδεσμολογία μιας 
τριφασικής γεννήτριας ΕΡ με περιστρεφόμενο πεδίο. 

1.4 Μέθοδοι διέγερσης, αυτοδιεγειρόμενες σύνθετες γεννήτριες, γεννήτριες ξένης διέγερσης. 

1.5 Να δοθεί διάγραμμα της σχέσης μεταξύ τάσης και χρόνου όταν φορτίο εφαρμόζεται απότομα 
για διαφορετικά συστήματα διέγερσης. 

1.6 Να εξηγηθεί η αναγκαία φροντίδα όταν αντικαθιστούμε διόδους σ' έναν περιστρεφόμενο 
ανορθωτή. 

1.7 Να εξηγηθεί πώς μια ελαττωματική δίοδος μπορεί να ανιχνευθεί σ' έναν ανορθωτή. 

1.8 Αναγκαίες προφυλάξεις για να εξασφαλίσουν ότι ένας διεγέρτης δεν είναι αυτοδιεγειρόμενος 
μετά τη διακοπή. 

1.9 Αυτόματος ρυθμιστής τάσης, εξαρτήματα, λειτουργία. 

1.10 Να εξηγηθεί η αρχή λειτουργίας ενός συγκριτή τάσης, να γίνει περιγραφή της αρχής 
μετατροπής ενός συγκριτή τάσης σ' ένα σύστημα κατάλληλο για τον έλεγχο της διέγερσης. 

1.11 Να εξηγηθεί γιατί ένα σύστημα διέγερσης μπορεί να είναι ικανό σε μεταφορά ρεύματος 
βραχύ κύκλωσης. 

1.12 Να εξηγηθεί γιατί ο συντελεστής ισχύος καθορίζειτις διαστάσεις μιας γεννήτριας. 

1.13 Να εξηγηθεί η επίδραση στο ρεύμα και η τάση μιας γεννήτριας από την εκκίνηση ενός 
μεγάλου επαγωγικού κινητήρα, ποια η επίδραση σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. 

1.14 Τύποι φορτίων επί του πλοίου που οδηγούν σε υπερβολική βύθιση τάσης. 

1.15 Συγχρονισμός, εξοπλισμός αυτόματου συγχρονισμού. 

1.16 Παράλληλη λειτουργία, όργανα για τον παραλληλισμό των γεννητριών, συσκευές 
συγχρονισμού, λαμπτήρες συγχρονισμού, βολτόμετρα συγχρονισμού, συγχρονοσκόπια, 
αναγκαίοι έλεγχοι. 

1.17 Χειροκίνητη ρύθμιση φορτίου, σύγχρονοι τρόποι ρύθμισης φορτίων. 

1.18 Να εξηγηθεί η επίδραση από μη συμμετρική φόρτιση σε μια τριφασική γεννήτρια. 

1.19 Να εξηγηθεί ποια χαρακτηριστικά ελέγχουν την κατανομή φορτίου όταν γεννήτριες 
λειτουργούν παράλληλα. 

1.2Θ Βλάβες γεννητριών. 

1.21 Γεννήτριες άξονα, πού και γιατί χρησιμοποιούνται. 

1.22 Περιγραφή των καταστάσεων, στις οποίες μια βοηθητική ντηζελογεννήτρια μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί όταν η κύρια γεννήτρια είναι αξονική. 

1.23 Αυτόματη εκκίνηση γεννητριών ανάγκης. 
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2. Προστασία γεννητριών, 

2Λ Όργανα και συσκευές ελέγχου^ κου σχετίζονται με την ηλεκτρική προστασία των γεννητριών- 

2.2 Να σχεδιαστεί διάταξη που να περιλαμβάνει δύο γεννήτριες σε παράλληλη λειτουργία, όργανα 

μέτρησης, αυτόματους διακόπτες, ηλεκτρονόμους χαμηλής τάσης, διακόπτες υπερέντασης, 
μεταγωγικό διακόπτη αντιστροφής ρεύματος, μαγνητική διέγερση, ροοστάτες μεταβολής 
πεδίου. 

2.3 Να γίνει περιγραφή της σειράς των συμβάντων εάν ο αυτόματος διακόπτης μιας γεννήτριας 
τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω υπερφόρτισης. 

2.4 Να εξηγηθεί γιατί είναι προτιμότερο να λειτουργήσει ο συναγερμός με ένα βαττόμετρο. 

2.5 Να εξηγηθούν οι αναγκαίες θεωρήσεις όταν υπολογίζεται ο χρόνος καθυστέρησης σε 
συστήματα ασφαλείας προστασίας γεννητριών. 

2.6 Να εξηγηθεί η απώλεια διέγερσης, πώς ανιχνεύεται και πώς αντιμετωπίζεται. 

2.7 Να ορισθεί πώς η απώλεια ισχύος μπορεί να λάβει χώρα σε μια γεννήτρια και να εξηγηθεί η 
επίδραση από απώλεια ισχύος σε μια γεννήτρια, όταν λειτουργεί παράλληλα με άλλες. 

2.8 Να εξηγηθεί γιατί η προστασία έλλειψης τάσης με χρόνο καθυστέρησης είναι αναγκαία και να 

ορισθεί η κανονική ρύθμιση. 

2.9 Να ορισθεί η μέγιστη κανονική ισχύς αναστροφής, ώστε να κλειδώσει ο αυτόματος διακόπτης 

και να εξηγηθεί η αναγκαιότητα του χρόνου καθυστέρησης. 

2.10 Να εξηγηθεί η αναγκαιότητα χρησιμοποίησης διακοπτών στον ουδέτερο. 

2.11 Τακτική συντήρηση εξοπλισμού προστασίας και ελέγχου γεννητριών. 

2.12 Έλεγχος βοηθητικών δικτύων λίπανσης, ψύξης, καυσίμου γεννητριών. 

2.13 Ανίχνευση και διόρθωση βλαβών στην προστασία γεννητριών, καθορισμός των κρίσιμων 
συναγερμών πριν την πρόκληση όΐ3εΙ<ου1:. 

3. Τριφασικοί σύγχρονοι κινητήρες. 

3.1 Κατασκευή, αρχή λειτουργίας, χαρακτηριστικές φορτίου. 

3.2 Βελτίωση συντελεστή ισχύος με σύγχρονους κινητήρες. 

4. Βελτίωση συντελεστή ισχύος. 

4.1 Τρόποι βελτίωσης συντελεστών ισχύος, τυπικοί συντελεστές ισχύος για τα παρακάτω φορτία: 

μόνο φωτισμός, μόνο κινητήρες, φωτισμός και κινητήρες. 

4.2 Σχέση συντελεστή ισχύος και ρεύματος γραμμής, μειονεκτήματα λειτουργίας από χαμηλό 
συντελεστή ισχύος. 

4.3 Να εξηγηθεί η επίδραση απ' την τοποθέτηση ενός κατάλληλου μεγέθους πυκνωτή παράλληλα 

με επαγωγικό φορτίο στο ρεύμα γραμμής, στο ρεύμα κινητήρα, στην απώλεια γραμμής ισχύος 
και στην ισχύ του κινητήρα. 

4.4 Διανυσματικά διαγράμματα ισχύος. 

5. Τριφασικοί Α^ κινητήρες. 

5.1 Κατασκευή, αρχή λειτουργίας τριφασικών επαγωγικών κινητήρων. Να ορισθεί ότι η παροχή και 
ο αριθμός των πόλων ρυθμίζουν την ταχύτητά τους, κινητήρες απλού κλωβού, διπλού κλωβού 

5.2 Συνδεσμολογίες αστέρα-τριγώνου σε τυλίγματα κινητήρων. 

5.3 Εκκίνηση, έλεγχος στροφών, μεθοδολογίες για το σταμάτημα των τριφασικών επαγωγικών 
κινητήρων. 

5.4 Χαρακτηριστικές ροπής-φορτίου και προστασία. 

6. Έλεγχος-προστασία κινητήρων. 

6.1 Α^ κινητήρες, περιγραφή των πιθανών αιτιών και της επίδρασης στη λειτουργία ενός 
τριφασικού κινητήρα με μία φάση εκτός. 

6.2 Προστασία έναντι υπερφόρτωσης, θερμικά, θερμομαγνητικοί διακόπτες, τρόπος ρύθμισης, 
θερμίστορς, σύγχρονες τεχνικές ανίχνευσης θερμοκρασίας τυλιγμάτων. 

6.3 Διαγραμματική διάταξη εκκινητή άμεσης σύνδεσης σ' έναν κινητήρα κλωβού. 

6.4 Π ρ ο στασ ία έναντι μον ο φασ ι κότητας. 

6.5 Εκκινηιής αστέρα-τριγώνου. 
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6.6 Προστασία έναντι ιττώσης τάσης και διακοπής τάσης, λανθασμένη σύνδεση φάσεων σε 
κινητήρα* 

6.7 Σύγχρονα (5νηοΗΓθ5). Αρχή λειτουργίας και εφαρμογές τους. 

6.8 Επιτρεπόμενη συντήρηση σε επαφές διακοπτών χαλκού και αργύρου. 

6.9 Αναγκαίοι έλεγχοί οε τριβείς κύλισης και ρουλεμάν. 

7, Επίδραση της μεταβολής της συχνότητας και της τάσης σε ΑΟ κινητήρες, 

7.1 Ταχύτητα, θερμοκρασία, ροπή, ισχύς εξόδου. 

7.2 Χρόνος εκκίνησης, ρεύμα εκκίνησης. 

7.3 Συντήρηση* 

8. Έλεγχος στροφών κινητήρα με χρήση διπολικού τρανζίστορ μονωμένης πύλης (ΙΐιβΤ], με αγώγιμα 
στοιχεία αναστροφής αποκοπής τύπου διόδου (ΐΗγπίΐοΓδ)^ με στατικούς διακόπτες και με- 
αντιστροψείς (ίηνβιΤοΓΒ). 

8.1 Χαρακτηριστικά οδηγούμενης πύλης με υψηλό ρεύμα. 

8.2 Υψηλή συχνότητα, υψηλό ρεύμα έναυσης-διακοπής* 

8.3 Πλεονεκτήματα από τη χρήση τρανζίστορ μονωμένης πύλης (Ι6ΒΤ) στον έλεγχο των στροφών 
κινητήρα. 

8.4 Εφαρμογή ΐόγΓίδΐοΓ στον έλεγχο των στροφών κινητήρα. 

8.9Έλεγχος στροφών Α€ κινητήρων με χρήση στατικών εκκινητών. Ομαλοί εκκινητές-Ιην6ΐ1:6Γ5. 

9, Βοηθητικά μηχανήματα καταστρώματος. 

9.1 Βαρούλκα, γερανοί καταστρώματος, εργάτης άγκυρας, συστήματα ελέγχου. 

9.2 Αποτυχία ασφαλούς φρεναρίσματος. 

9.3 Ηλεκτρομαγνητική πέδη. 

9.4 Μειωιήρες στροφών. 

10. Φωτισμός. 

10*1 Διάφοροι τύποι λαμπτήρων, βασικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων πυράκτωσης, φθορισμού, 
αλογόνου, αερίου, νέου, ατμών υδραργύρου - νατρίου - μεταλλικών αλογονιδίων, ΙΕΡ, 

10.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή. 

10-3 φωτισμός έκτακτης ανάγκης, απαιτήσεις κανονισμών* 

10.4 Κύριες ανωμαλίες και βλάβες στις πιο βασικές κατηγορίες λαμπτήρων (λαμπτήρες 
φθορισμού, πηνία, έρματος). 

10.5 Απαιτήσεις για φωτισμό αντλιοστασίου. 


ΚΥΚΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΙΣΧΥΟΣ 

Ώρες: 46 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 37, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 09 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε*Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο να γνωρίζουν τις 
διαδικασίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού-ψηφιακού εξοπλισμού, να μπορούν να 
εντοπίσουν ηλεκτρονικές δυσλειτουργίες, περιοχής βλαβών και μέτρων πρόληψης ζημιών και την 
ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μετρήσεων ηλεκτρονικού εξοπλισμού, δοκιμών 
εξοπλισμού συσκευών προστασίας, να έχουν την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων λειτουργίας Ρΐε 
και μικροελεγκτών, και την ικανότητα ελέγχου έκδοσης του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ, Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται ταχεία αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
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στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες^ με το σκετιτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ0 ρΓθ]θε1:οΓΚ προβολέας διαφανειών (ονβΓ 
ρΓθ]6εΙθΓ), ΟνΟ-νΐάοο, Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Βασικοί τύποι ημιαγωγών. 

1.1 Δίοδοι, ορθή - ανάστροφη πόλωση, πραγματική δίοδος. 

1.2 Περιορισμοί σε κυκλώματα διόδων. 

1.3 Δοκιμή λειτουργίας διόδων* 

1.4 Κυκλώματα ημιανόρθωσης, πλήρους ανόρθωσης, γέφυρα διόδων. 

1.5 Εφαρμογές διόδων για μετατροπή Α€ σε □€. 

1.6 Σταθεροποιητής τάσης, δίοδος Ζθπθγ, κύκλωμα με Ζθπθγ και παραδείγματα μεταβολής της 
τάσης εισόδου ή του φορτίου. 

1.7 Τροφοδοτικά τάσης, μετασχηματισμός τάσης, φίλτρα και σταθεροποίηση. 

1.8 Αλλα είδη διόδων, ΕΕΡ, φωτοδίοδοι, τρόποι που διάφορα υλικά εκπέμπουν ή απορροφούν 
ενέργεια σε μορφή θερμικής ακτινοβολίας, εφαρμογές. 

1.9 Τρανζίστορ επαφής. 

1.10 Το διπολικό τρανζίστορ, λειτουργία, κυκλώματα πόλωσης, Α^ και ϋ€ κέρδος ρεύματος, φύλλα 
δεδομένων. 

1.11 Τρανζίστορ πεδίου, λειτουργία* 

1.12 Θυρίστορ, 5^ίΐ, (3ΤΟ, ϋ\Α€ και ΤΚΙΑΟ λειτουργία, εξήγηση των όρων: εκκίνηση, χρόνος 
εκκίνησης και αποκοπής. Ιδιαίτερα στο κατανόηση των όρων: γωνία αγωγιμότητας, γωνία 
εκκίνησης. Ρεύματα, τάσεις και παραδείγματα σε ανορθωτικά κυκλώματα. 

1.13 Διπολικό τρανζίστορ με μονωμένη πύλη (16ΒΤ). 

1.14 Κυκλώματα αποσβέσεων, μετατροπέων, φύλλα δεδομένων. 

1.15 Χρήση ηλεκτρονικών συσκευών στον αυτόματο έλεγχο, 

1.16 Επίβλεψη και συστήματα καταγραφής, κυκλώματα τροφοδοσίας, ανορθωιικές διατάξεις, 
κυκλώματα εξομάλυνσης - σταθεροποίησης - διακοπής - ενίσχυσης - ψαλιδισμού - 
διαμόρφωσης φάσης, 

1.17 Προβλήματα που προκύπτουν στα ηλεκτρονικά ισχύος από θερμότητα, αναγκαιότητα ψύξης, 
έννοια της ψήκτρας. 

2. Ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

2.1 Ιδανικός ενισχυτής, χαρακτηριστικές, τύποι, σύμβολα, πλεονεκτήματα ολοκληρωμένων 
κυκλωμάτων, πρακτικές εφαρμογές ένισχυχών. 

2.2 Ενισχυτές οργάνων, μετατροπείς ρεύματος 4-20ηΓΐΑ. 

2.3 Ρυθμιστές τάσης, ταλαντωτές. 

2.4 Εξήγηση των όρων: ολοκληρωμένο κύκλωμα, μονολιθικό, εΗϊρ. 

2.5 Κατηγορίες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 551, Μ5Ι, Ε5Ι, νΕ5Ι* 

2.6 Εφαρμογές ολοκληρωμένων κυκλωμάτων σε συνηθισμένα κυκλώματα, φύλλα δεδομένων. 

2.7 Συσκευασιες ολοκληρωμένων κυκλωμάτων, αναφορά στους διάφορους τύπους* 

3. Διάγνωση ηλεκτρονικών σφαλμάτων. 

3.1 Ερμηνεία και χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων και υποσυστημάτων με τη χρήση ηλεκτρονικών 
διαγραμμάτων, λειτουργία και εγχειρίδια συντήρησης. 

3.2 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός δοκιμών, χρήση ψηφιακού πολύ μέτρου* 

3.3 Παλμογράφος, εφαρμογές. 

3.4 Ανάλυση των μετρήσεων και των αποτελεσμάτων στα επιμέρους μέρη ενός κυκλώματος. 

3.5 Μέθοδοι ανίχνευσης σφάλματος, συνήθεις έλεγχοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ανιχνεύσεις 
και διορθώσεις συμπτωμάτων βλαβών* 

4. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές (Ρί€). 
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4.1 Βασική λειτουργία Ρι^^■ 

4.2 Σύγκριση μεταξύ κλασικού αυτοματισμού και Ρί^. 

4.3 Πλεονεκτήματα των Ρ1€. 

ΑΛ Μετατροπή δυαδικών αριθμών, 

4.5 Ψηφιακές λογικές πύλες και πρακτικές εφαρμογές. 

4.6 Δομή εισόδων-εξόδων ΡΙΖ. 

4.7 Κατανόηση του τρόπου προγραμματισμού των Ρί^ με χρήση ίΑΟΟΕΒ. 

4.8 Οπτικοποιηση των δεδομένων (ΗΜΙ) και μεταβολή των παραμέτρων στον προγραμματισμό. 

4.9 Βασικές εκδόσεις λογισμικού και έλεγχος της πρόσβασης. 

4.10 Συντήρηση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού των ΡΙ_€ και των βοηθητικών συσκευών 
επικοινωνίας. 

4.11 Έλεγχος της συμβατότητας του προγράμματος, ανεύρεση λαθών και επαναφορά αυτών με τη 
βοήθεια των υποστηρικτικών εργαλείων των Ρ1,€. 

5. Μικροελεγκτές. 

5.1 Εισαγωγή στους μικροελεγκτές. 

5.2 Βασικά μέρη μικροελεγκτή, παρουσίαση των βασικότερων κατασκευαστών. 

5.3 ΜικροελεγκτήςδΟδΙ. 

5.4 Μετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό. 

5.5 Ψηφιακός προσαρμογέας. 

5.6 Θύρες επικοινωνίας με Η/Υ, διασύνδεση με Ρ1€, ενσωμάτωση σε συστήματα αυτομάτου 
ελέγχου. 

5.7Έλεγχος κώδικα προγραμματισμού. 

5.8 Προβλήματα λειτουργίας από θόρυβο, όυίίθΓδ, τρόποι αντιμετώπισης. 

6. Ψηφιακά συστήματα, 

6.1 Βασικές λογικές πύλες. Άλγεβρα ΒοοΙθ. 

6.2 Ανάλυση πυλών, παραλληλισμός με πύλες υδραυλικών, πνευματικών - κλασικών ηλεκτρικών 
συστημάτων αυτοματισμού. 

6.3 Αρχές λειτουργίας των ψηφιακών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων (ΤΤί και €Μ05), αθροιστές, ΐΐιρ 
ίΙορ5, καταχω ρητές, μετρητές, πολυπλέκτες, κωδικοποιητές-αποκωδικοποιητές. 

6.4 Παραλληλισμός λειτουργίας ίΐιρ -ΐΙορ με κατευθυντική πνευματική βαλβίδα ελέγχου. 

6.5 Μνήμες, 8ΑΜ, 80Μ, ΡΚΟΜ, ΕΙΡΚΟΜ, υνΡΚΟΜ. 

6.6 Επεξεργαστές, αρχή λειτουργίας, λειτουργίες εισόδων/εξόδων, εφαρμογές στη ναυτιλία, 
προγραμματισμός, αλλαγή παραμέτρων. 

6.7 Απλό ολοκληρωμένο κύκλωμα, το οποίο θα περιλαμβάνει επεξεργαστή, μνήμη, περιφερειακές 
προγραμματιζόμενες συσκευές εισόδου/εξόδου. 

6.8 Προγραμματιζόμενες μνήμες, αντικατάσταση μνημών τύπου ΚΑΜ. 

6.9 Μπαταρίες, €Μ05 μπαταρίες, χρήση, εφαρμογές, τρόπος αντικατάστασης. 

6.10 Μικρό ελεγκτές - έλεγχος απόκρισης σε εφαρμογές με άμεση αντίδραση σε λανθασμένα 
γεγονότα. 

6.11 Τυπικές συσκευές εισόδου-εξόδου, διακόπτες, ΓθΙδγε, πηνία, ίΕ05, Γ30ίο ίΓθηυθπεγ συσκευές 
και αισθητήρες για έλεγχο θερμοκρασίας, υγρασίας στάθμης. 

6.12 Τρόπος σύνδεσης εισόδων-εξόδων σε κατανεμημένα συστήματα αυτοματισμού. 

6.13 Περιγραφή και χρήση των βθΠθΓθΙ Ρυτρο&ε Ιηρυΐ/Ουΐρυΐ ρϊη£ (ΟΡΙΟ). 

6.14 Μετατροπέας από αναλογικό σε ψηφιακό (Α^^). 

6.15 Μετατροπέας από ψηφιακό σε αναλογικό (ΠΑ€). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΠΗΓΙΑ II ίΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΟΙΟΥ - ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ) 

Ώρες: 32 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΑΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 32, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοπός του μαθήματος (Ναυπηγία I & 11} είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών 
θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στιςΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' καιΒ^ Τάξης 
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του Ε.Ν., σε συνδυασμό με την επαννελματική τους εμπειρία στο λειτουρνικό επίπεδο, να 
κατανοήσουν: 

Τη θεωρία της ευστάθειας και διαγωγής και να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πίνακες, 
διαγράμματα και υπολογισμούς τάσεων, να προγραμματίζουν τη φόρτωση και τον ερματισμό, έτσι 
ώστε να διατηρούν ικανοποιητική ευστάθεια και διαγωγή (λαμβανομενών υπόψη των συστάσεων του 
ΙΜΟ που ισχύουν σχετικά με ευστάθεια σε άθικτη κατάσταση) και να εξασφαλίζουν ότι οι τάσεις του 
σκάφους παραμένουν εντός αποδεκτών ορίων. 

Να γίνουν κατανοητές οι συνέπειες της βλάβης, καθώς και η συνακόλουθη κατάκλιση, ενός 
διαμερίσματος για τη διαγωγή και την ευστάθεια του πλοίου και τα αντίμετρα που πρέπει να 
ληφθούν. 

Να αποκτήσουν γνώση των βασικών δομικών στοιχείων του πλοίου και των μεθόδων κατασκευής και 
να εξασφαλίζουν ότι οι τάσεις του σκάφους παραμένουν εντός αποδεκτών ορίων. 

Να είναι σε θέση να καθορίζουν τις τάσεις επί του πλοίου εντός των επιτρεπόμενων ορίων με τη 
χρήση των δεδομένων εντάσεων, εξοπλισμού υπολογισμών ή του λογισμικού. 

Να είναι, επίσης, σε θέση να αντιληφθούν τον μηχανισμό αντίστασης και τη λειτουργία της έλικας. 
Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται ταχεία αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐΐ3 ρΓθ] 0 εΐθΓ>, προβολέας διαφανειών (ονετ 
ΙΊ030 ργο] 0 €ϊογ), ονο - νΐόθο, αρχεία Νηογνωμόνων. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1* Υδροστατική, δυνάμεις και τάσεις στη δομή του πλοίου» 

1.1 Πυκνότητα, σχετική πυκνότητα. 

1.2 Πίεση που ασκείται από ένα υγρό, φόρτιση βυθισμένου σώματος, κέντρο πίεσης. Δυνάμεις 
που ασκούνται στις ενισχύσεις των φρακτών. 

1.3 Στατικές και δυναμικές φορτίσεις σε μια κατασκευή. 

1.4 Κατανομή βάρους και άντωσης κατά μήκος του πλοίου. Να δειχθεί μία τυπική καμπύλη 
βάρους πλοίου. 

1.5 Κάμψη κατά μήκος, κάμψη σε ήρεμο νερό, καμπύλη φορτίου, διάγραμμα τεμνουσών 
δυνάμεων, διάγραμμα καμπτικών ροπών. 

1.6 Καταστάσεις Ιιο^^ϊη^ τάσεις που παρουσιάζονται στα ελάσματα καταστρώματος και 

πυθμένα. 

1.7 Τυπική καμπύλη άντωσης για ένα πλοίο που είναι σε ήρεμο νερό, σε κατάσταση ήο^^ϊηβ, 

1.8 Κάμψη σε κυματισμό, εγκάρσια κάμψη. 

1.9 Τάσεις της κατασκευής του πλοίου. Τάσεις του κύριου σκάφους, τοπικές τάσεις. Επίδραση του 
ύψους κατασκευής στις τάσεις. 

1.10 Απαιτήσεις νηογνωμόνων για διαμήκη αντοχή και ελάχιστη ροπή αδράνειας επιφάνειας. 
Βασικά διαμήκη τεμάχια αντοχής. 

1.11 Κατασκευαστικές παραμορφώσεις γάστρας που προξενούνται από πίεση νερού, διατοιχισμό, 
γδούπο (ρ3ηΐϊη§), μετωπική κόπωση (ρουηεΐϊη^), δεξαμενισμό, προσάραξη. 

2. Κατασκευή πλοίου και συντήρηση. 

2.1 Υλικά κατασκευής και συντήρηση πλοίου. 

2.1.1 Χρήση μαλακού χάλυβα. Ποιότητα χαλύβων. 

2.1.2 Χάλυβας υψηλής αντοχής και πού χρησιμοποιείται. 
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2.1.3 Κράματα αλουμινίου στην κατασκευή υπερκατασκευών. Γιατί χρησιμοποιούνται. Τρόπος 
σύνδεσης οιλουμινίου και χάλυβα. Πρσβλήματα κου προκύπτουν από συνδέσεις 
αλουμινίου και χάλυβα. 

2.1.4 Βασικά συστατικά χρωμάτων, 

2.1.5 Αναγκαία προετοιμασία των επιφανειών για βαφή. Μέθοδοι βαφής και μέτρα ασφαλείας 
κατά τη βαφή. 

2.1.6 Απαιτούμενες ιδιότητες των χρωμάτων για βαφή επιφανειών υφάλων, υπερκατασκευών, 
καταστρωμάτων, δεξαμενών έρματος, δεξαμενών φορτίου, δεξαμενών πόσιμου νερού. 

2.1.7 Καθοδική προστασία. Αναγκαία μέτρα κατά την τοποθέτηση ανοδίων. 

2.1.8 Βασική αρχή καθοδικής προστασίας από εφαρμοζόμενη ένταση ρεύματος. 

2.1.9 Βασικές αρχές της πρακτικής πρόληφης από διάβρωση. 

2.2 Κατασκευή τρόπιδας και πυθμένα. 

2.2.1 Κατασκευή διπυθμενών. 

2.2.2 Εγκάρσιο και διαμήκες σύστημα κατασκευής δεξαμενών διπυθμένου σε χώρους γενικού 
φορτίου-κάτω από το μηχανοστάσιο και στην περιοχή της πλώρης. 

2.2.3 Διάφοροι τύποι κατασκευής τρόπιδας. Πλεονεκτήματα κιβωτοειδούς τρόπιδας. 

2.3 Κατασκευή πλευράς και καταστρώματος, 

2.3.1 Νομείς. Ενισχυμένοι νομείς. Συνδέσεις νομέων με άλλα μέρη κατασκευής του πλοίου. 

2.3.2 Πλοία με διαμήκη, εγκάρσια και μικτή ενίσχυση. 

2.3.3 Ανοίγματα στην πλευρά και πώς διατηρείται η συνέχεια αντοχής. 

2.3.4 Μελέτη παρατροπιδίων. Σκοπός του παρατροπιδίου και πώς συνδέεται με τη γάστρα. 

2.3.5 Καταστρώματα. Ενισχυτικά καταστρωμάτων. 

2.3.6 Σχεδιασμός-μελέτη ασυνέχειας δομής πλοίου. Επίδραση από ασυνέχειες στην κύρια 
κατασκευή ενός πλοίου. Πώς διαμορφώνονται οι ασυνέχειες στο κατάστρωμα, κατασκευή 
ανοιγμάτων στομίου κύτους. 

2.3.7 Καλύμματα κυτών. 

2.3.8 Δρύφρακτα. 

2.3.9 Ελάσματα γάστρας. 

2.3.10 Τοποθέτηση ελασμάτων. 

2.3.11 Δομικά στοιχεία για την αντοχή της εγκατάστασης μηχανών καταστρώματος και 
πτερυγίων (^ΐεόίΙίζθΓ}. 

2.3.12 Απαιτήσεις για ανοίγματα στην πλευρά του πλοίου και ιδιαίτερα για αναρροφήσεις και 
εξαγωγές. 

2.3.13 Κανόνες γραμμής φόρτωσης. 

2.3.14 Κανόνες καταμέτρησης. 

2.4 Κατασκευή πλώρης και πρύμνης. 

2.4.1 Δομή πρώρας και πρύμνης. Πώς ενισχύεται η πλώρη σε μετωπική κόπωση (ρ3πΐίη^) σε 
κτύπημα πλώρης ($ΐ3ηιηηϊη§). 

2.4.2 Περιγραφή τυπικών χαρακτηριστικών βολβού πλώρης. 

2.4.3 Διατάξεις άγκυρας και αλυσίδων. Λεπτομέρειες τερματισμού αλυσίδας αγκύρας, 

2.4.4 Πρωραία έλικα. Βασικές αρχές λειτουργίας. 

2.4.5 Περιγραφή κατασκευής μιας τυπικής πρύμνης. Τοποθέτηση και στήριξη πηδαλίων, 
Στήριξη ελικοφόρων αξόνων σε διπλέλικα πλοία. 

2.4.6 Περιγραφή κατασκευής βάσεως, μηχανημάτων πρόωσης, αντλιών κ.λπ.. 

2.5 Κατασκευή φρακτών. 

2.5.1 Κατασκευή και θέση φρακτών. 

2.5.2 Σκοπός των διαφόρων τύπων φρακτών. Ελάχιστος αριθμός και θέση στεγανών φρακτών, 
αναγκαίες πρόσθετες φράκτες σε φορτηγά πλοία, ανάλογα με το μήκος τους 

2.5.3 Συντήρηση αντοχής και στεγανότητας φρακτών όταν αυτές είναι διαπερατές σε κανονικές 
συνθήκες λειτουργίας 
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2.5.4 Κατασκευαστικά στοιχεία στήριξης στενανής φρακτής. Διαδικασίες δοκιμών των στεγανών 
φρακτών* 

2.5.5 Επιτρεπόμενα ανοίγματα στις φράκτες και πώς διατηρείται η στεγανότητα 

2*5.6 Κατασκευή, λειτουργία και συνήθης διαδικασία δοκιμής και χρήσης υδατοστεγών θυρών 

2.5.7 Να περιγράφει πώς διαπερνούν τις φράκτες σωλήνες, ηλεκτρικά καλώδια και αεραγωγοί. 

2.6 Σχέδια πλοίου. 

2.6.1 Κριτήρια σχεδίασης ειδικών τύπων πλοίων. 

2.6.2 Δομές πυροπροστασίας. 

2*6.3 Σχέδιο γενικής διάταξης* 

2.6.4 Σχέδιο ανάπτυξης ελασμάτων. 

2*6.5 Σχέδιο καταστρώματος. 

2*6.6 Μέση τομή. 

2.7 Δεξαμενές* 

2*7.1 Σκοπός των δεξαμενών κύτους (δθ&ρ ΐ3ηΙί$). Κύρια χαρακτηριστικά κατασκευής τους, 
προβλεπόμενα ανοίγματα. Περιγραφή της δοκιμής των δεξαμενών κύτους. 

2.7.2 Περιγραφή, για δεξαμενές καυσίμου πετρελαίου, έρματος, καυσίμου φορτίου και 
πόσιμου νερού, της διάταξης: πλήρωσης, αδειάσματος, καταμετρηκού, εξαερισμού, 
απαερισμού, απομόνωσης, θέρμανσης, αποστράγγισης στη θάλασσα και τον δεξαμενισμό, 
εισόδου. 

2*7.3 Προστατευτικές επιχρίσεις που χρησιμοποιούνται στις παραπάνω δεξαμενές. 

2.7.4 Να εξηγηθεί πώς οι δεξαμενές μπορούν να προστατευθούν με τοποθέτηση ανοδίων. 

2. δ Δε ξα με νόπλο ια. 

2.8.1 Να περιγράφει πώς διαμορφώνονται σε ένα δεξαμενόπλοιο διαχωρισμένες ελαιοστεγείς 
δεξαμενές* 

2.8.2 Σκοπός των διαχωριστικών φρεατίων (€θΐίθΓ09ΐτΐ5)* 

2*3.3 Περιγραφή ενός τυπικού συστήματος άντλησης. Αερισμός αντλιοστασίου* 

2.8.4 Να εξηγηθεί η διαφορά ενός πλοίου μεταφοράς αργού πετρελαίου κι ενός πλοίου 
μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου* 

2.8.5 Συστήματα νομέων που χρησιμοποιούνται σε δεξαμενόπλοια* Διαμήκες και μεικτό 
σύστημα νομέων. 

2.8.6 Σκοπός του συστήματος αδρανούς αερίου. Βασική διαδικασία παραγωγής αδρανούς 
αερίου. 

2*8.7 Αερισμός δεξαμενών φορτίου. 

2.9 Δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένων αερίων. 

2*9.1 Να εξηγηθεί τι εννοούμε με «φυσικά αέρια» και «αέρια)) προϊόντα πετρελαίου* 

2.9.2 Περιγραφή της κατάστασης, στην οποία φυσικό αέριο μεταφέρεται (θερμοκρασία, πίεση), 
κύρια προβλήματα στη μεταφορά υγροποιημένων φυσικών αερίων, 

2*9.3 Συστήματα δεξαμενών σε μεταφορές υγροποιημένων αερίων (γενική περιγραφή)* 

2.9.4 Βασικοί τύποι μεταφοράς υγροποιημένων αερίων προϊόντων πετρελαίου (Να δοθούν 
προσεγγιστικά θερμοκρασίες και πιέσεις φορτίου για κάθε τύπο)* 

2.9.5 Διαμόρφωση των δεξαμενών για κάθε τύπο που μεταφέρεται (γενική περιγραφή). 

2*9.6 Να διατυπωθεί ότι το σύστημα άντλησης φορτίου πρέπει να είναι εντελώς διαχωρισμένο 
από άλλα συστήματα. 

3. Δυναμική πλοίου* 

3.1 Κινήσεις πλοίου. 

3.2 Διατοιχισμός (ΒοΙΙίη^) - περίοδος και σύγχρονος διατοιχισμός. Μέθοδος εύρεσης του 
μετακεντρικού ύφους. 

3.3 Πρόνευση (ΡϊΐεΙιϊηβ). 

3.4 Ταλάντωση εμβάπτισης (Ηθ3νϊη§). 

3.5 Μέσα μείωσης του διατοιχισμού των πλοίων, παρατροπίδια, αντιδιατοιχιστικά πτερύγια. 

3.6 Παθητικές και ενεργητικές αντιδιατοιχιστικές δεξαμενές* 
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3.7 Κραδασμοί. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

Ώρες: 60 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 51, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 09 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγνελματική τους εμπειρία στο λειτουρνικό επίπεδο, να γνωρίζουν και να έχουν 
την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών, περιοχής βλαβών και μέτρων πρόληψης 
ζημιών, να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και μέτρησης της απόδοσης 
συστημάτων παρακολούθησης, συσκευών αυτόματων ελέγχου, να έχουν αποκτήσει γνώσεις σχετικές 
με τη λειτουργία και τη συντήρηση των υδραυλικών και πνευματικών συστημάτων ισχύος, την 
εφαρμογή τους στον έλεγχο των εγκαταστάσεων των πλοίων, να έχουν γνώση για τη λειτουργία των 
Σ.Α.Ε. των πλοίων και την πραγματοποίηση διαφόρων ελέγχων (καύσης, πίεσης καυσίμου, στροφών, 
βήματος έλικας, παραγωγής γλυκού νερού, κ.λπ.) και να έχουν γνώση για την ερμηνεία 
διαγραμμάτων σωληνώσεων υδραυλικών καθώς και διαγραμμάτων πεπιεσμένου αέρα. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα, Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ά3Ϊ3 ρΓοΐοεΐοτ), προβολέας διαφανειών (ονοΓ 
ΐΊβ3ό ργο]6€1:ογ), ονο-νιόβο. Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας είναι μειωμένες, με το 
σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να μάθουν πολλά 
από την ύλη σε αυτό το επίπεδο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Εισαγωγή. 

1.1 Βασικές απαιτήσεις για τη λειτουργία του αυτοματισμού στα πλοία. Ορολογία στον 
αυτοματισμό. Σύγκριση πνευματικών, υδραυλικών και ηλεκτρικών συστημάτων ελέγχου. 

1.2 Ανοικτός και κλειστός έλεγχος. Περιγραφή απλού - κλειστού βρόγχου. 

1.3 Διαδικασία ελέγχου, βασικά μέρη ενός κλειστού συστήματος αυτόματου ελέγχου. 

1.4 Αναλογικές και ψηφιακές συσκευές. 

2. Αισθητήρια. 

2.1 Μέτρηση θερμοκρασίας 

2.2 Πυρόμετρα, περιοχές θερμοκρασίας, οπτικό πυρόμετρο. 

2.3 Θερμόμετρα υδραργύρου, περιοχές θερμοκρασίας. Να ονομαστούν τα υγρά που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 

2.4 Χαρακτηριστικά θερμομέτρων που βασίζονται σε ένα γεμάτο σύστημα που περιλαμβάνει: 
υδράργυρο σε ατσάλι, ατμό υπό πίεση, αέριο. 

2.5 Τύποι θερμομέτρων, θερμοζεύγος, αισθητήρια ΡΙΙΟΟ, ΡΙΙΟΟΟ, διμεταλλικά θερμόμετρα, 
ηλεκτρικά θερμόμετρα, θερμίστορ. 

2.6 Αισθητήρια θερμοκρασίας με μεταβολή της αντίστασης, μετρήσεις με γέφυρα νΐ/Πεθΐεΐοηθ. 

2.7 Αντιστάθμιση εξωτερικής θερμοκρασίας. 

2.8 Ροή και μέτρηση πίεσης. 

2.9 Α ρχές λε ιτο υ ρ γ ία ς μετρ η τώ ν πίεσης, μα νό μετρ α, ε νδ ε ίκτε ς π ίεσ η ς. 

2.10 Πώς γίνεται ο έλεγχος των ενδεικτών πίεσης στο πλοίο. 

2.11 Καμπύλες ρύθμισης για αισθητήρια πίεσης τύπου όουτεΐοη. Περιπτώσεις μηδενικής ρύθμισης 
(ζθΓΟ 3ς1]υ5ϊΓη0ηΐ}, πολλαπλής ρύθμισης (ιηυΙΐϊρΙίεΒίίοη 30]υ5ΐηΊ0ηΐ), γωνιακής ρύθμισης 
(3η§υΐ3ΓΪίγ 3ά]υ5ίιηθη1:). 
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2.12 Διαφορά μετρητού ροής και τταροχής. 

2.13 Αρχή λειτουργίάς ενός μετρητή παροχής. 

2.14 Να δειχτεί σε διάγραμμα η σχέση μεταξύ ταχύτητας και διαφοράς πίεσης σε μια ροή. 

2.15 Να δειχτεί ότι η ταχύτητα είναι ανάλογη της τετραγωνικής ρίζας της πίεσης. 

2.16 Αρχές στροφόμετρου, ηλεκτρικού ροόμετρου, 

2.17 Λειτουργία μετρητή τύπου νθηΐουη. 

2.18 Μέτρηση στάθμης. 

2.19 Περιγραφή πλωτήρα, ενός ενδείκτη απόστασης. 

2.20 Ενδείκτης βασισμένος σε σύστημα βρασμού, ενδείκτης λέβητα. 

2.21 Ενδε ίκτης με εμβαπτιζόμενη αντίσταση. 

2.22 Μέτρηση ιξώδους, τύποι ιξωδομέτρων. 

2.23 Μέτρηση ροπής. 

2.24 Μέτρηση ροπής στρέψης που βασίζεται στο αποτέλεσμα έντασης του μαγνητικού πεδίου. 

2.25 Αρχή στρεψ ιμετρου, ηλε κτρικό στρε ψ ίμετρο - γ ιατί προτιμάται. 

2.26 Αλλοι μετρητές. 

2.27 Αρχή λειτουργίας του ταχύμετρου, αρχή λειτουργίας ηλεκτρικού ταχύμετρου συνεχούς και 
εναλλασσόμενου ρεύματος. 

2.28 Μετρητές ισχύος. 

2.29 Μεταδότες δύναμης. 

2.30 Εφαρμογές φωτοηλεκιρικού στοιχείου, αισθητήρας λαδιού/νερού, παρακολούθηση 
ποσότητας λαδιού στο νερό, ανιχνευτής πυκνότητας καπνού, ανιχνευτής ατμού (νερού) στο 
λάδι, ανιχνευτής φλόγας. 

2.31 Ανίχνε υ ση επικίνδυνων αε ρίων. 

2.32 Τύποι ανιχνευτών φωτιάς, δοκιμή λειτουργίας ανιχνευτών φλόγας. 

2.33 Δοκιμή λειτουργίας συστημάτων πυρανίχνευσης. 

2.34 Συσκευές παρακολούθησης κραδασμών. 

2.35 Αναλυτές οξυγόνου, διοξειδίου του άνθρακα, εφαρμογές στα συστήματα αδρανούς αερίου. 

2.36 Μετρητές ΡΗ, αλατότητας, σχετικής υγρασίας. 

3. Μεταφορά σήματος - μεταδότες. 

3.1 Να εξηγηθεί η λειτουργία ενός μεταδότη πίεσης (ϊΓθπόυεβΓ). 

3.2 Πνευματικό σύστημα, διάταξη πτερύγιου-ακροφυσίου, αρνητική - θετική ανάδραση, να 
σχεδιαστεί διάταξη πτερυνίου-ακροφυσίου με αρνητική ανάδραση, πνευματικός οδηγός Γβ3ΐγ. 

3.3 Να εξηγηθούν τα κύρια χαρακτηριστικά του ηλεκτροπνευματικού μετατροπέα, μετατροπή 
πνευματικού σήματος 20 - 100 ΙϊΡβ σε αναλογικό 4-20 πίΑ. 

3.4 Τροφοδοσία αέρα ελέγχου, συντήρηση, 

3.5 Αρχή λειτουργίας μετατροπέα τάσης-ρευματος. 

3.6 Λειτουργία ενισχυτών. 

3.7 Ηλεκτρική τροφοδοσία συστημάτων μεταφοράς σήματος. 

3.8 Ηλεκτρικοί μετατροπείς, αρχή λειτουργίας μετατροπέα μεταβλητής αντίστασης, αυτεπαγωγής, 
χωρητικότητας. 

3.9 Έλεγχος και διακρίβωση αισθητήρα πίεσης και διαφορικού μεταδότη πίεσης. 

3.10 Έλεγχος και διακρίβωση αισθητήρα θερμοκρασίας και μεταδότη θερμοκρασίας. 

3.11 Έλεγχος και διακρίβωση αισθητήρα ροής και μεταδότη ροής. 

3.12 Έλεγχος και διακρίβωση αισθητήρα τπάθμης και μεταδότη στάθμης. 

3.13 Έλεγχος και διακρίβωση αισθητήρα ιξώδους και μεταδότη ιξώδους. 

3.14 Έλεγχος και διακρίβωση αισθητήρα μέτρησης ταχύτητας και μεταδότη ταχύτητας. 

3.15 Ηλεκτρονικοί μεταδότες πίεσης (ρΓθ55υΓ6 1;Γ3η5ΐΎΐϊί;ΐ0Γ5), περιγραφή ρύθμισης. 

3.16 Διακρίβωση ηλεκτρονικού μεταδότη θερμοκρασίας. 

3.17 Ψηφιακή μετάδοση σήματος σε δίκτυα υπολογιστών με τεχνική διαύλου και τεχνική οπτικών 
ινών. 

4. Επενεργητές. 
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4.1 Διαφραγματικές βαλβίδες ελέγχου. 

4.2 Χαρακτηριστικές καμπύλες - κλίσεις βαλβίδων ελέγχου, (ΙυΓΠ - δοννη γθϊϊο). 

4.3 Επενεργητές - τοκοθετητές. Τεχνικές ασφάλισης «Ε^ίΙ - 53ίθ», «ί3Ϊΐ - εεΐ», συνθήκες που 
υπαγορεύουν την ανάγκη τοποθετητή, 

4.4 Βαλβίδες ελέγχου τύπου ν\/3χ. 

4.5 Μηχανισμοί ελέγχου βαλβίδων 

4.6 Τρόπος επιλογής βαλβίδων. 

4.7 Διαστασιολόγηση βαλβίδων. 

4.8 Ηλεκτρικά οδηγούμενες βαλβίδες. 

4.9 Ηλεκτρικοί σερβοκινητήρες συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος. 

4.10 Υδραυλικοί σερβοκινητήρες, αρχή λειτουργίας αντλίας με αντιδιατοιχιστικό έλασμα. 

4.11 Ποια τα πλεονεκτήματα χρήσης υψηλών πιέσεων. 

4.12 Εφαρμογές υδραυλικού εμβολοφόρου σερβοκινητήρα. 

4.13 Σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί επενεργητής τύπου εμβόλου. 

5, Βασική θεωρία αυτόματου ελέγχου, 

5.1 Αλλαγή των σημείων ρύθμισης. 

5-2 Σχεδίαση βασικών συστημάτων αυτόματου ελέγχου. 

5.3 Πρώτης και δεύτερης τάξης ΣΑΕ. 

5.4 Συναρτήσεις μεταφοράς. 

5.5 Σταθερότητα ενός ΣΑΕ. 

5.6 Συχνότητα λειτουργίας των ΣΑΕ. 

5.7 Απόκριση συστήματος. 

5.8 Χρονικές σταθερές - παραμορφώσεις - χρονικές καθυστερήσεις και τρόποι μείωσης αυτών. 
Να σχεδιαστεί διάγραμμα ανταπόκρισης του συστήματος που φαίνεται η επίδραση της 
καθυστέρησης μεταξύ των σημάτων εισόδου και εξόδου των στοιχείων ανίχνευσης με 
γραμμική ανταπόκριση, 

5.9 Να σχεδιαστεί διάγραμμα, που να δείχνει την καθυστέρηση φάσης και την εξασθένιση των 
σημάτων εισόδου και εξόδου. 

6. Αναλογική δράση. 

6.1 Να σχεδιαστεί διάγραμμα με απλές γραμμές ενός ελεγκτή στάθμης και να δειχτεί πώς γίνεται 
ο έλεγχος της αναλογικής δράσης. 

6.2 Τι ε ίναι το αναλογικό ε ύ ρος. 

6.3 Να δειχτεί ότι οι συνθήκες διαφορετικών φορτίων συντελούν σε διαφορετικές αποκλίσεις, οι 
οποίες μπορεί να είναι ή να μην είναι αποδεκτές στη λειτουργία ελέγχου. 

6.4 Αρχή λειτουργίας πνευματικού ελεγκτή (ΡΟΧΒΟΒΡ) και ρύθμισή του, ώστε να δίνει μεταβολή 
στο αναλογικό εύρος. 

7, Ολοκληρωτική δράση. Αναλογική - ολοκληρωτική δράση, 

7.1 Σκοπός του ολοκληρωτικού ελέγχου. 

7.2 Να σχεδιαστεί διάγραμμα που να φαίνεται η ολοκληρωτική δράση σε σχέση με τον χρόνο και 
την επίδραση μεταβολής της ολοκληρωτικής δράσης. 

7.3 Να σχεδιαστεί διάταξη που να φαίνεται η αναλογική - ολοκληρωτική δράση σε σχέση με τον 
χρόνο και την επίδραση μεταβολής της αναλογικής = ολοκληρωτικής δράσης. 

7.4 Να σχεδιαστεί κύκλωμα αναλογικού - ολοκληρωτικού (Ρ+Ι) ελέγχου για τον έλεγχο στάθμης 
υγρού. 

7.5 Να εξηγηθεί γιατί η ολοκληρωτική δράση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνη της. 

7.6 Να σχεδιαστεί διάταξη ελεγκτή δύο θέσεων δίνοντας το όριο των πιέσεων που 
χρησιμοποιούνται. 

7.7 Ποια η δράση ενός (Ρ+Ι) ελεγκτή μιε αρνητική ανάδραση. 

8. Διαφορική δράση. Αναλογική - διαφορική δράση. 

8.1 Σκοπός του διαφορικού ελέγχου. 
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8.2 Να σναφερθεί ότι ο διαφορικός έλενχος είναι μεταβατικός και πρέπει να συνδυάζεται με τον 
αναλογικό έλεγχο. Να αναφερθεί ότι ο ρυθμός δράσης εξαρτάται από τον ρυθμό μεταβολής 
του σφάλματος. 

83 Ρυθμίσεις στη διαφορική δράση. 

8.4 Να σχεδιαστεί κύκλωμα αναλογικού - διαφορικού (Ρ+0) ελέγχου για τον έλεγχο στάθμης 
υγρού. 

9. Αναλογική — ολοκληρωτική - διαφορική δράση. 

9.1 Να οχεδιαστεί κύκλωμα αναλογικού - διαφορικού (Ρ+Ι+0) ελέγχου για τον έλεγχο στάθμης 
υγρού. 

9.2 Πώς η διαφορική δράση τείνει να σταθεροποιήσει ένα κύκλωμα ελέγχου (Ρ+Ι+Ο). 

9.3 Αρχή λειτουργίας ενός ελεγκτή τύπου 51:3εΙ(θό για αναλογικό έλεγχο, για ανοΛογικό και 
ολοκληρωτικό έλεγχο, για αναλογικό και διαφορικό έλεγχο. 

10. Ρύθμιση ΣΑΕ. 

10.1 Απόκριση συεπήματος. 

10.2 Ρύθμιση ενός κλειστού ΣΑΕ. 

10.3 Ρύθμιση Ρ ελεγκτή, Ρ+Ι ελεγκτή, Ρ+0 ελεγκτή, Ρ+Ι+Ο ελεγκτή. 

10.4 Μέθοδοι ρύθμισης ΖίββΙθΓ-ΝίεΕιοΙε, αοΙΐ6η-€οοη. 

10.5Έλεγχος και συντήρηση πνευματικών ελεγκτών. 

11. Ηλεκτρονικοί ελεγκτές - ΡΙΟ ελεγκτές. 

11.1 Ψηφιακοί ελεγκτές απλού βρόγχου, ηλεκτρονικοί ελεγκτές για αναλογική, ολοκληρωτική, 
διαφορική, συνδυασμό των παραπάνω, πρόσθεση ή αφαίρεση, πολλαπλασιασμό ή διαίρεση, 
μέσου όρου. 

11.2 Χειροκίνητη και αυτόματη ρύθμιση ηλεκτρονικών ελεγκτών. 

12. Γενικές απαιτήσεις εξοπλισμού συστημάτων αυτομάτου ελέγχου και συσκευές ασφαλείας. 

12.1 Συστήματα παρακολούθησης. 

12.2 Συστήματα ασφαλείας, 

12.3 Αλλη λοε π ιδρ ώμε να συστήματα. 

12.4 Τοπικός έλεγχος. 

12.5 Βλάβες και ανάλυση επίδρασης βλαβών στην ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

12.6 Τάση - ισχύς τροφοδοσίας. 

13. Διαδικασία λογικού ελέγχου ανίχνευσης βλαβών. 

13.1 Καθορισμός συμπτωμάτων. 

13.2 Ανάλυση συμπτωμάτων. 

13.3 Δημιουργία καταλόγου πιθανών σφαλμάτων - κατάλογος βλαβών. 

13.4 Οριοθέτηση προβληματικής λειτουργίας. 

13.5 Οριοθέτηση σφάλματος στο κύκλωμα. 

13.6 Ανάλυση βλάβης - αποτυχίας επίλυσης του προβλήματος. 

13.7 Συνήθεις έλεγχοι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ανιχνεύσεις και διορθώσεις συμπτωμάτων 
βλαβών. 

14. Εξοπλισμός υδραυλικών συστημάτων. 

14.1 Βασικά μέρη ελέγχου, κατεύθυνσης, φίλτρα, ρυθμιστές πίεσης, λιπαντές, έμβολα, υδραυλικά 
κυκλώματα, συνδέσεις υδραυλικών κυκλωμάτων, προβλήματα, βλάβες, συντήρηση. 

14.2Έλεγχος παροχής ισχύος πηδαλίου, μονάδες ισχύος ανάλογα με τον τύπο του πλοίου, γωνίες 
κίνησης πηδιιλίου ανάλογα με την ταχύτητα, αναγκαιότητα ακουστικού - οπτικού σήματος 
στη γέφυρα σε περίπτωση βλάβης στο σύστημα παροχής ισχύος - στο σύστημα ελέγχου και 
στο σύστημα ελέγχου χαμηλής στάθμης σε οποιαδήποιε δεξαμενή υδραυλικού υγρού του 
πηδαλίου. 

14.3Απαιτήσεις άμεσης αποκατάστασης πηδαλίου σε δεξαμενόπλοια, χημικά δεξαμενόπλοια, 
υγραεριοφόρα χωρητικότητας μεγαλύτερη από 10.000, αναγκαιότητα δεύτερου εφεδρικού 
υδραυλικού συστήματος παροχής. 

14.4Εφαρμογές στις Μ.Ε.Κ. χωρίς εκκεντροφόρο. Ηλεκτρονικές μηχανές (ΜΕ). 
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15, Εξοπλισμός πνευματικών συστημάτων, 

15*1 Αέρας, βαλβίδες ελέγχου, κατεύθυνσης, φίλτρα, ρυθμιστές πίεσης, λιπαντές, έμβολα* 

15.2 Πνευματικά κυκλώματα, συνδέσεις πνευματικών κυκλωμάτων, έλεγχος θέσης - ταχύτητας, 
προβλήματα, βλάβες, συντήρηση. 

16, Τυπικά συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, 

16.1 Συστήματα ελέγχου θερμοκρασίας νερού ψύξης, θερμοκρασίας λίπανσης. 

16.2 Συστήματα ελέγχου στάθμης, έλεγχος στάθμης τροφοδοτικού νερού λέβητα. 

16.3 Συστήματα ελέγχου πίεσης. 

16*4Συστήματα διαχωριστικού ελέγχου ~ διαδοχικός έλεγχος ε35ε30β, εφαρμογές, εφαρμογή στην 
ψύξη των εκχυτήρων, έλεγχος ψύξης κυρίας μηχανής. 

16*5Σύστημα διαδοχικού ελέγχου που ελέγχει τη θερμοκρασία εξαγωγής του νερού ψύξης των 
χιτωνίων σε μία ΜΕΚ, καθώς μεταβάλλεται το φορτίο και η παροχή του νερού ψύξης* 

16*6Έλεγχος ενός - δύο και τριών στοιχείων, γιατί τα συστήματα αυτά χρησιμοποιούνται πολλές 
φορές στον έλεγχο του συστήματος ψύξης* 

ΐ6.7Συστήματα ελέγχου καθαρισμού βαρέος πετρελαίου, ελέγχου βραστήρα, ελέγχου ιξώδους για 
βαρύ πετρέλαιο, ελέγχου κλιματισμού, ελέγχου καύσης βοηθητικού λέβητα. 

16-δΟλοκληρωτικός έλεγχος καύσης λέβητα, ελεγκτής αναλογίας καυσίμου-αέρα. 

16.9Έλεγχος κυρίας μηχανής με σταθερού και μεταβλητού βήματος προπέλα, έλεγχος πηδαλίου σε 
περίπτωση όΙθεΙίουΐ. 

17, Ρυθμιστές στροφών, 

17.1 Χρήσεις ρυθμιστών στροφών. Λειτουργία, σφάλματα ρυθμιστών στροφών (ΟονθΓΠΟΓ). 

17*2 Δοκιμή λειτουργίας συσκευών προστασίας υπερτάχυνσης. 

17.3Υδραυλικοί ρυθμιστές στροφών. Ψηφιακοί ρυθμιστές στροφών, διαχωρισμός ηλεκτρικών 
φορτίων* 

18, Γεννήτριες και συστήματα διανομής, 

18*1 Όργανα και συσκευές ασφαλείας στις γεννήτριες και συστήματα διανομής. 

18.2 Προειδοποιήσεις λειτουργίας γεννητριών, διακοπής λειτουργίας, ΐ3ΐ3εΙ<ουΐ. 

18.3 Αυτόματη εκκίνηση βοηθητικών συστημάτων-αντλιών, 

19, Σύστημα παραγωγής ατμού, 

19.1 Βλάβες και πιθανές λύσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις: υψηλή αλατότητα τροφοδοτικού 
νερού, υψηλή στάθμη νερού, υψηλή και χαμηλή πίεση ατμού λέβητα, υψηλή θερμοκρασία 
εξόδου ατμού υπερθερμαντή, χαμηλή πίεση τροφοδοσίας καυσίμου, υψηλή και χαμηλή 
θερμοκρασία τροφοδοσίας καυσίμου, υψηλό και χαμηλό ιξώδες καυσίμου, υψηλή 
θερμοκρασία παραγόμενού ατμού, βλάβη κεντρικού και επιμέρους συστημάτων ελέγχου, 
χαμηλή πίεση αέρα τροφοδοσίας, χαμηλή πίεση ατμού ψεκασμού* 

19.2 Βλάβες και πιθανές λύσεις στις περιπτώσεις αυτόματης διακοπής (δήυίάοννη) του λέβητα 
εξαιτίας χαμηλής στάθμης νερού, λανθασμένη πίεση τροφοδοσίας αέρα, έλλειψη φλόγας - 
αδυναμία έγχυσης καυσίμου. 

20, Έλεγχος από απόσταση - Εκκίνηση κυρίας μηχανής, 

20.1 Ηλεκτρονικός, πνευματικός, ηλετροπνευματικός, ηλεκτροϋδραυλικός έλεγχος* 

20.2 Βλάβες, προειδοποιήσεις. Λειτουργίες προκίνησης, εκκίνησης-παύσης μηχανής, 5ΐονν-άοννη, 
ποιοι οι λόγοι περιορισμού των κινήσεων κατά την προκίνηση* 

21, Μη επανδρωμένα μηχανοστάσια (11Μ5), 

21.1 Η έννοια του μη επανδρωμένου μηχανοστασίου (11Μ5). 

21.2 Έλεγχος συναγερμών (θΙβγγτι) και συστημάτων παρακολούθησης, μέθοδοι ανεύρεσης 
σφαλμάτων. 

21.3 Ηλε κτρική χροφοδ όσια συ στη μάτων ελέγχου. 

21.4 Προειδοποιήσεις και συστήματα παρακολούθησης, συστήματα καταγραφέων ΧΥ, 
ποτενσιομετρικής ακίδας καταγραφής* 

21.5 Απαιτήσεις μη επανδρωμένου μηχανοστασίου (υΜ5), έλεγχος από τη γέφυρα, ποιοι 
συναγερμοί και ενδεικτες είναι συνήθως τοποθετημένοι στη γέφυρα. 
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21.6 Δοκιμές ελέγχου για τη σωστή μεταφορά της υπευθυνότητας από το μηχανοστάσιο στη 
γέφυρα, μέσα επικοινωνίας γέφυρας - μηχανής* 

ΜΑΘΗΜΑ: Μ.Ε,Κ, - ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ 

Ώρες: 55 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΑΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 49, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 06 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν ικανότητες 
στον σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των μηχανών 
προώσεως, τη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διατήρηση της ασφάλειας της 
προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και την διαχείριση καυσίμων, 
λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις* 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται ταχεία αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων {ςΐ3ΐ3 ρΓθ] 0 ςΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονοΓ 
ρΓοΐετΙοτ), ΟνΟ-νϊόσο. Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1* Γενικά* Ισχύς-Απόδοσης. 

1.1 Αναλυτική αναφορά στην ισχύ της πέδης, παράγοντες που επηρεάζουν την κατανάλωση 
καυσίμου, καμπύλη προπέλας, επιρροή της λερωμένης γάστρας στην κατανάλωση της 
μηχανής, ειδική κατανάλωση ελαίου και πετρελαίου. 

1.2 Απώλειες λόγω ψύξης, ακτινοβολίας, πιθανή εκμετάλλευση θερμότητας που αποβάλλεται. 

1.3 Δείκτης Ενεργειακής Αποδοτικότητας ΕΕΠΙ (ΕπθΓ^γ ΕΓΓΙοΙσηογ Ιηίθχ), ισχύς από 1-1-2013, ΙΜΟ 
βθϊοΐυΐίοη ΜΕΒ€. 212(63)(8). 

1*4 Σχέδιο διαχείρισης της ενέργειας, 5ΕΕΜΡ (δήϊρ Εηετβγ ΕΓίϊεϊθπογ Ρΐ3ηί), ισχύς από 1-1-2013, 
ΙΜΟ ΡεδοΙυίΐοη ΜΕΡ0.213 (63)(1). Αναλυτική αναφορά σε επιθεωρήσεις Ι5Μ, Ι5Ρ5, νθΐ1:1η§ 
ιη5ρ60ΐ:ίοη, Κί5ΐ< Α55055ηίΊ6ηΐ και ΚθβΙ Ιιουτ^* 

1.5 Τοποθέτηση βελτιωτικών δακτυλίων πριν από την προπέλα για βελτίωση του ομόρου της 
θάλασσας και της στεγανοποίησης αξόνων εΐβΓΠ ΐυόβ. 

1*6 Τρόποι στήριξης προπέλας, είδη προπέλας ΡΡΡ (ΕΙχ ΡτορθΙΙθΓ ΡϊΐεΙι), σταθερού βήματος - εΡΡ 
(εοηΐΓθΙΐ30ΐ0 ΡΓορεΙΙοΓ ΡΙΙεΙη) μεταβαλλόμενου-ρυθμιζόμενου βήματος, αναλυτική περιγραφή 
στο σύστημα προπέλας μεταβαλλόμενου-ρυθμιζόμενου βήματος και προβολής νερού (νν3ΐ0Γ 

1.7 Υπολονισμός ισχύος μηχανών (Ασκήσεις). 

1*8 Ειδική κατανάλωση πετρελαίου (Ασκήσεις)* 

1*9 Ρύθμιση ειδικής κατανάλωσης, σε περίπτωση χαμηλής θερμαντικής ικανότητας καυσίμου. 

1.10 Ειδική αναφορά στις μηχανές εοπτιιηοη γ3ϊΙ και σε ηλεκτρονικά ελεγχόμενες μηχανές {Β&\Λ/ 
ΜΕ)* Παραγωγή ισχύος με κυψέλες καυσίμου (ίυβΙ εβΙΙί)* 

1.11 Διαγράμματα Ρ,ν και πίεσης και γωνίας στροφάλου, εμβαδόν δυναμοδεικτικού διαγράμματος 
για τον υπολογισμό ιπποδύναμης, ηλεκτρονικοί δυναμοδείκτες. Ασκήσεις. 

1*12 Σύγκριση διαγραμμάτων, πιθανές αιτίες παραμόρφωσης αυτών* 

1*13 Επιρροή προπορείας καύσεως σε διαγράμματα και τυχόν επιπτώσεις* 

1.14 Ποιες πληροφορίες αντλούνται απ' τα διαγράμματα (ρόλος ελατηρίου). 
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1.15 Διαγράμματα με ηλεκτρονικό σύστημα ($ΙΜυΐΑΤΟΡΐ). 

2. Έγχυση - Καύση. 

2.1 Ρύθμιση αντλιών υψηλής ττιέσεως τύπου Βο^εΗ καί5υίΖΕΒ. 

2.2 Σύγκριση απαιτήσεων της έγχυσης για αργόστροφες και ταχύ στροφές μηχανές. 

2.3 Καυστήρες και σύστημα ρΐΙοί; Ιηΐσεΐίοπ. 

2.4 Συστήματα διπλού καυσίμου υηί-ίυθί ΟυθΙ-ίυθΙ ελαφρύ καύσιμο ΠίΙιΐίυθΙ, σύστημα ρίΙοΐίυθΙ 
και αναφορά στα βιοκαύσιμα. 

2.5 Συστήματα υηϊ-ίυβΙ και ΟυθΙ-ίυβΙ, ΙίίήϊίυβΙ και ρίΙοΐίυβΙ και αναφορά στα βιοκαύσιμα. 

2.6 Ποιες οι επιπτώσεις στην καύση από τη μη κανονική έγχυση πετρελαίου. 

2.7 Ατμοσφαιρική ρύπανση και τρόποι μείωσης ρύπων (5οχ, ΝΟχ} με μέθοδο 5εΓυ66θη έγχυση 
αμμωνίας, και με καταλύτη 5€Β (δθίεεΐινε εθΐδίγΐιε Βεάυείιιοη). Ειδικές περιοχές Ε€Α 
(Εηηΐ55Ϊοη ^οηΐΓοI Αγοβ), αλλαγή πετρελαίων (ίονν 5υΙίυΓ). 

2.8 Αναλυτική περιγραφή συσκευής μετρήσεις ιξώδους (νί5€θ5ΐηη8ΐ0Γ). 

3. Εκκίνηση και αναστροφή. 

3.1 Περιγραφή του συστήματος προκκίνησης των δίχρονων και τετράχρονων μηχανών. 

3.2 Περιγραφή εκκίνησης μηχανών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης (θΐτΊΒΓ^θηςγ). 

3.3 Διανομέας αέρα, σχέδια και επεξήγηση για αναστρεφόμενη μηχανή. 

3.4 Αντλίες πετρε λα ίο υ σε σχέ σ η με τον κ νω δ ακ ο φ ό ρ ο. 

3.5 Σύγκριση μεθόδων εκκίνησης και αναστροφής μηχανών. 

3.6 Σύστημα πρόσω - ανάποδα. 

3.7 Τρόποι σύνδεσης με άξονα, αναστρέψιμης ΡΡΡ σταθερού βήματος - ΟΡΡ μεταβαλλόμενου - 
ρυθμιζόμενου και ρεβέρσας. 

3.8 Αναλυτική περιγραφή ηλεκτροπρόωσης, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, σύστημα ΓτιεΓΠΊΒΪό 
ροό. 

4. Έλεγχος και χειρισμοί 

4.1 Εκρηκτικά μείγματα, μέρη μηχανών μου μπορεί να δημιουργηθούν. 

4.2 Τρόποι αντιμετώπισης, αναλυτική λειτουργία ανιχνευτή ατμών στροφαλοθαλάμου (οΐΙ πηϊδί 
όθΐβοΐΟΓ) (Διαδικασία ΐθ5ί). 

4.3 Πιθανές συνέπειες της έκρηξης. 

4.4 Ελαχιστοποίηση κινδύνων έκρηξης. 

4.5 Παράγοντες που συμβάλλουν στην έκρηξη στροφαλοφόρου. 

4.6 Ασφ ολιστικά στ ροφ αλοφό ρο υ. 

4.7 Αειτουργία μηχανών σε κατάσταση ανάγκης (οπΊΟΓβθηογ). 

4.8 Ρυθμιστές στροφών, μηχανικοί και ηλεκτρονικοί. 

4.9 Έλεγχος ευθυγράμμισης στροφαλοφόρου άξονα, αναλυτική περιγραφή όθίίθεΐΐοη. 

4.10 Καταπονήσεις τριβέων {υπερφόρτιση, διάβρωση, θίβεΐπο 5ρ3Γ θΓοέϊοη). 

4.11 Μέτρηση ελευθεριών τριβέων βάσεως και σύγκριση με τον κατασκευαστή. 

4.12 Σύσφιξη κουζινέτων βάσεων. 

4.13 Έλεγχος ωστικού τριβέα, μέτρηση ελευθεριών. 

4.14 Παράγοντες που συμβάλλουν στους κραδασμούς της μηχανής, αντιμετώπιση με ΤοΓίΐοηδΙ 
νΐΐ3Γ3ΐ:ϊοη ΟθΓπρεΓ. 

4.15 Κρίσιμη ταχύτητα και επιπτώσεις αυτής. 

4.16 Αναλυτική λειτουργία διακυβέρνησης πλοίου, (αντλίες τιμονιού, είδη τιμονιών και θΓηθΓ^εηεγ 
χειρισμοί). 

4.17 Συστήματα ΡΤΙ (ΡοννθΓΤ 9 ΐΐθ Ιη) και ΡΤΟ (ΡοννθΓΤθΙίθ Οίί). 

4.18 Άξονας - ενδιάμεσος (ϊηίβΓπηθόϊθΐθ), τελικός (ΐ3ϊΙ $Ιη3ίΙ:), καταπονήσεις, υλικό κατασκευής, 
τριβείς αυτού και τριβέας δίστη ΐυδε 663ΓΪη§. 

5. Αεριοστρόβιλοι. 

5.1 Περιγραφή μερών και εξαρτημάτων αεριοστροβίλων. 

5.2 Κέλϋφος. 

5.3 Στροφείο. 
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5.4 Θάλαμος καύσης; σύστημα καυσίμου. 

5.5 Βοηθητικά εξαρτήματα αεριοστροβιλών. 

5.6 Εφαρμονές αεριοστροβίλων στα πλοία με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τους. 

5.7 Εφαρ μονές αεριοστροβίλων σε ξηρά και στην αεροπορία. 

5.8 Συνδυασμός αεριοστροβίλων; πετρελαιομηχανών, ηλεκτρομηχανών και ατμομηχανών στα 

πλοία, (€00Α€“€οιηΕιίη80 016561 Βπό Θ35), €00ΕΑΘ (€οηπΙ}ίη80 ΟίβΒβΙ ΕΙβαϊΓΪε 3ηό Θ35); ννΑΡΡ 
νν3ΐθΓ ]θ1: 3ηό ΚθίΪΓΊ60 ΡτορεΙΙθΓ), ΟΟΘΑΘ (^οηηό^η6{^ 635 3ηό 035), συνδυασμός 

πετρελαιοκινητήρων και κυφελών πετρελαίου, συνδυασμός με αέριο καύσεως φορτίου (ΕΝΘ) 
και ατμοστροβίλων. 

6. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

6.1 Περινραφή των δικτύων άντλησης αεντινών και νερού έρματος (Εΐ8ΐΐ35ΐ ννθΐθΓ). 

6.2 Αναλυτική αναφορά στο σύστημα Β3!ΐ35ΐ \Λ/3Ε0ΓΤΓ03Ειτΐ0ηΐ. 

6.3 Οικολονικά χρώματα πλοίων. 

6.4 Ανακϋκλώσιμα μέρη του πλοίου. 

6.5 Προϋποθέσεις απόρριψης σεντινών, επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ελαίου, συστήματα 
ελέγχου καταγραφής της απόρριψης, λειτουργία αυτόματης βαλβίδας εξαγωγής ύδατος εκτός 
πλοίου (ονθΓόοθΓό) ή στην δεξαμενή αποθήκευσης των ελαιοειδών (δΙυό^β Ε3ηΙ<). 

6.6 Αναλυτική αναφορά στο βιβλίο πετρελαίου, εγγραφές. 

6.7 Απαιτήσεις και λειτουργία διαχωριστήρα (οΐΐγ \λ/31:6γ 56Ρ3Γ3ϊογ) (δύο και τριών σταδίων), 
τρόπος καταγραφής δεδομένων απόρριψης. 

6.8 Εξήγηση του πώς η θερμοκρασία και το ιξώδες του υγρού επηρεάζουν τη διαδικασία του 
διαχωρισμού. 

6.9 Προφυλάξεις και απαιτήσεις κατά την πετρέλευση και παραλαβή ελαίων. 

6.10Λειτουργία και κανόνες καύσης ελαιοειδών καταλοίπων (5ΐυ€ΐ§0) στον αποτεφρωτή 
([ηεϊΠ6Γ3ΪΟΓ). 

7. Δίκτυο λιπάνσεως. 

7.1 Προσδιορισμός των ιδιοτήτων του ελαίου λιπάνσεως των μηχανών. 

7.2 Αρχές λίπανσης της μηχανής. 

7.3 Μόλυνση του ελαίου λιπάνσεως, πηγές μόλυνσης και συνέπειες από τη μόλυνση. 

7.4 Περιγραφή των δοκιμών ρύπανσης με τα μέσα που διαθέτει το πλοίο. 

7.5 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων και απαιτούμενες ενέργειες. 

7.6 Αποστολή δειγμάτων στο εργαστήριο ξηράς για ανάλυση. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ■ ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ 

Ώρες: 32 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 26, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 06 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν 
ικανότητες στον σχεδίασμά και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των 
μηχανών προώσεως, στη λειτουργία, εποπτεια, αξιολόγηση των επιδόσεων και στη διατήρηση της 
ασφάλειας της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και στη 
διαχείριση καυσίμων, λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση; Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται οτο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (δβΐθ ργο]θοϊογ>, προβολέας διαφανειών (ονβτ 
Ιΐ03ϋ ρΓο]0€ΐθΓ), Ονϋ-νϊϋοο. Προσομοίωση, Ερνασιήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

ΜΕΡΟΣ Α' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ 

1, Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και μηχανισμοί λειτουργίας των ναυτικών ατμοστροβίλων και των 
βοηθητικών μηχανημάτων. 

1.1 Ατμοστρόβιλοι δράσεως και αντιδράσεως. 

1.2 Συγκλίνοντα και αποκλίνοντα ακροφύσια και κιβώτια ακροφυσιων. 

1.3 Διαγράμματα πιέσεων και ταχυτήτων. 

1.4 Σταθερά και κινητά πτερύγια. 

1.5 Υλικά πτε ρ υ γ ίω ν. 

1.6 Κρίσιμη πίεση και ταχύτητα (Ασκήσεις). 

1.7 Εξίσωση συνεχείας της ροής. 

1.8 Τριβείς εδράσεως και ωστικοί τριβείς. 

1.9 Συστήματα στεγανότητας αξόνων. 

1.10 Λαβύρινθου 

1.11 Ανθρακοπαρεμβύσματα. 

1.12 Διαφράγματα. 

1.13 Προωστήριοί ατμοστρόβιλοι (€ΌΚΤ\3, ΚΑΤΕυ, ΡΑΚδΟΝ, ΟΕΙΜΕΡΑί ΕίΕΟΤΚίς ΚΑ\Λ/Α5ΑΚΙ, 
Ι5ΗΙΚΑ\Λ/Α1ΙΜΑΗΑΚΙΜΑ). 

1.14 Συναγερμοί και ανώτατα όρια λειτουργίας (9ΐ9ΓΐτΊ5 9ηεΙ ΐΓΪρ5). 

1.15 Κανονικοί και εΓΠθΓ^θπεγ λειτουργία. 

1.16 Διαδικασία κράτησης. 

1.17 Κρίσιμη ταχύτητα (εΓίΐίτθΙ δρθθά). 

1.18 Μειωτήρες, απλής και διπλής μείωσης. 

1.19 Ευέλικτες συνδέσεις (ΐΐβχϊόΐβ εουρίϊη^). 

1.20 Λίπανση ατμοστροβίλων. 

2. Χαρακτηριστικά πρόωσης ατμοστροβίλων. 

2.1 Όρια κανονικής λειτουργίας. 

2.2 Όρια υπερφόρτωσης (ονθΓΐθ3(:1). 

2.3 Επίδραση λερωμένης γάστρας. 

2.4 Ισχύς ατμοστροβίλων (Ασκήσεις). 

2.5 Ειδική κατανάλωση καυσίμου των ατμοστροβίλων. 

2.6 Στοιχεία που επηρεάζουν την κατανάλωση του ατμού. 

Β. Αποδοτική λειτουργία, συντήρηση των ατμοστροβίλων και των βοηθητικών μηχανημάτων τους. 

3.1 Απόδοση ατμοστροβίλων, δοκιμαστικοί πλόες (5Θ3 ΐπθΐε). 

3.2 Επίδραση πτώσης κενού, ενθαλπίας και ποιότητας πετρελαίου. 

3.3 Προσδιορισμός απωλειών. 

3.4 Χειρισμοί ατμοστροβίλων. 

3.5 Μηχανισμοί ασφαλείας. 

3.6 Αυτόματοι ρυθμιστές στροφών. 

3.7 Διακόπτες ασφαλείας, βλάβες και αντιμετώπιση αυτών. 

3.8 Αεργοστροφεία, ατμοπαγίδες, μειωτήρες ατμού, κρουνοί υγρών, επιστόμια απομαστεύσεως, 
συντήρηση αυτών και πιθανές βλάβες. 

ΜΕΡΟΣ Β' ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΜΕ ΑΤΜΟ (ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ) 

1. Σχεδιαστικά χαρακτηριστικά και μηχανισμοί λειτουργίας των ναυτικών ατμολεβήτων και των 
βοηθητικών μηχανημάτων. 

1.1 Τύποι ατμολεβήτων, 

1.2 Μέθοδοι και υλικά κατασκευής. 
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1.3 Κυλινδρικοί - φλονσυλωτοί και Υδραυλωτοί λέβητες. 

1.4 Περιγραφή λειτουργίας σύγχρονων λεβήτων (ΐΗθητίδΙ οϊΙ-ΑθΙΙ^ογο)* 

1.5 Περιγραφή κυκλοφορίας τροφοδοτικού ύδατος. 

1.6 Συσκευές, όργανα και εξαρτήματα λεβήτων. 

1.7 Προθερμαντήρες νερού. 

Ι.δΟίκονομητήρες. 

1.9 Υπερθερμαντήρες. 

1.10 Αναθερμαντήρες. 

1.11 Αφυπερθερμαντήρες. 

1.12 Προθερμαντήρες αέρα. 

1.13 Πλεονεκτήματα της αναθέρμανσης. 

1.14 Τοκικοί και ηλεκτρονικοί τύποι υδροδεικτών. 

1.15 Βαλβίδες ασφαλείας και όρια λειτουργίας. 

1.16 Σύστημα καυστήρα και διάσπαση πετρελαίου - χημεία της καύσης. 

1.17 Τυπικό δίκτυο πετρελαίου και εξαρτήματα αυτού, ποιότητα καύσης και παράγοντες που την 
επηρεάζουν. 

1.18 Καυστήρες. 

1.19 Συσκευές ανάλυσης καυσαερίων. 

1.20 Μετάδοση θερμότητας στον λέβητα. 

1.21 Λειτουργία και ανωμαλίες λεβήτων. 

1.22 Προετοιμασία και εκκίνηση λέβητα. 

1.23 Απομόνωση λέβητα. 

1.24 Διαρροή αυλών, πωμάτωση. 

1.25 Πιθανές ανωμαλίες και αντιμετώπιση αυτών. 

1.26 Διαβρώσεις, αίτια και συντήρηση λεβήτων. 

1.27 Υγρή και ξηρή συντήρηση, 

1.28 Χημικός καθαρισμός λεβήτων. 

1.29 Εξαγωγή και αντικατάσταση αυλών. 

1.30 Ρύθμιση ασφαλιστικών. 

1.31 Χρονικά όρια επιθεώρησης λεβήτων σύμφωνα με τους νηογνώμονες. 

1.32 Λέβητες καυσαερίων (§3£ όοϊΙσΓ). 

2. Τροφοδοτικό νερό λεβήτων. 

2.1 Κύριο σύστημα τροφοδοτικού νερού λέβητα (δίκτυο ίεβδ και είΓευίΒΐϊοη). 

2.2 Ξένες ουσίες που μολύνουν το τροφοδοτικό νερού. 

2.3 Επίδραση αλάτων και οξέων, 

2.4 Μετρήσεις και χημική επεξεργασία τροφοδοτικού νερού, αλκαλικότητα, σκληρότητα, 
αλατότητα, σημεία τοποθέτησης χημικών (μονάδες ΡΡΜ, ΡΡΒ, ΡΗ, ΡΗ05ΡΑΤΕ, αΗίΟΡΙΟΕ, Ρ. 
ΑίΚΑίΙΝΙΤΥ, Τ.ΑίΚΑίΙΝΙΤΥ, ΗΑΡΟΝΕδδ.δ.). 

2.5 Τύποι συμπυκνωτών, υλικά κατασκευής και δοκιμή διαρροών. 

2.6 Αντλίες κενού. 

2.7 Αντλίες συμπυκνώματος. 

2.8 Χαμηλής και υψηλής πίεσης προθερμαντήρες. 

2.9 Απαερωτές (δε-3θΓ3ΐ0Γ5). 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

1. Εξοικείωση με το δίκτυο του ατμού. 

2. Εξαρτήματα - συσκευές λεβήτων και διασύνδεση αυτών. 

3. Προετοιμασία εκκίνησης κρύου λέβητα {ρΓ6ρ3ΓΪη§ ίϊπη^ υρ 3 εοΐδ 5Ϊ63ηΊ ΒοϊΙογ). 

4. Δίκτυα πετρελαίου, τροφοδοτικού νερού και είΓευΙθΙιοη. 

5. Ασφαλιστικές διατάξεις και δοκιμή λειτουργίας αυτών* 

6. Έλεγχος λειτουργίας για πιθανό θϊγ ροΙΙυΐϊοη, διορθωτικές κινήσεις. 

7. Εκκίνηση ατμοστροβιλογεννήτριας, αντλίας φορτίου (ΐυπόο §θηθΓ3ΐθΓ, ε3Γ§ο ρυηιρ). 
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8. Εισάγω νπ βλαβών. 

9. Αξιολόγηση. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

Ώρες: 20 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΛίΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 20, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοτΐός ίου μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν 
ικανότητες, στον σχεδίασμά και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των 
μηχανών προώσεως, τη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διατήρηση της 
ασφάλειας της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και τη 
διαχείριση καυσίμων, λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις, παρουσιάσεις, ασκήσεις. 

Σημείωοϊΐι Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (0313 ρΓθ] 0 θΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιί 030 ρΓοϊεεΙοΓ), ΟνΟ - νϊόοο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Μεταλλουργία χάλυβα και χυτοσιδήρου. 

1.1 Βασικές διαδικασίες λήψης χάλυβα και χυτοσιδήρου. 

1.2 Διάγραμμα σιδήρου-άνθρακα. 

2. Ιδιότητες και εφαρμογή των υλικών που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα πλοίων. 

2.1 Ιδιότητες των υλικών και πώς αυτές μπορούν να προσδιοριστούν με απλούς ελέγχους. 

2.2 Σύγκριση κοινών μη-μεταλλικών υλικών, που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα και εξήγηση των 
ιδιοτήτων, των εφαρμογών τους και των περιορισμών σχετικά με τη χρήση. 

2.3 Κοινά μεταλλικά υλικά που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα, εφαρμογές τους, μηχανισμοί 
αποτυχίας και μέθοδοι για τον περιορισμό ή τη μείωση των αποτυχιών. 

3. Καταστροφικές και μη καταστροφικές δοκιμές του υλικού. 

3.1 Περιγραφή των κοινών μεθόδων μη καταστροφικού ελέγχου υλικών και εφαρμογή τους σε 
κύρια και βοηθητικά εξαρτήματα μηχανημάτων. 

3.2 Περιγραφή καταστροφικών δοκιμών σε δείγματα, όπως δοκιμές αντοχής, δοκιμές σκληρότητας 
και μεταλλογραφική δοκιμή. 

4. Μηχανικές διαδικασίες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή και επισκευή. 

4.1 Αξιολόγηση κοινών τεχνικών κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των συγκολλήσεων, της 
σφυρηλάτησης και της χύτευσης. 

5. Υλικά και συγκολλήσεις. 

5.1 Χρησιμοποιούμενοι τύποι χάλυβα. 

5.2 Προσδιορισμός τύπων υλικών. 

5.3 Σφυρήλατα, ελασματοποιημένα, χυτά τμήματα. 

5.4 Διαδικασίες συγκόλλησης, ηλεκτρόδια, προετοιμασία άκρων πριν από τη συγκόλληση, Εξέταση 

της αντοχής των συγκολλημένων τεμαχίων. 

5.5 Συμμετοχή διαφορετικών υλικών. Κατασκευή και επισκευή. Έλεγχος των συγκολλήσεων* 
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Γ ΚΥΚΛΟΣ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ 

Ώρες: 58 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΑίΑΣ ΚΥΚΑΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 49, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 09 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγνελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν 
ικανότητες στον σχεδίασμά και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των 
μηχανών προώσεως, τη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διατήρηση της 
ασφάλειας της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και τη 
διαχείριση καυσίμων, λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις, 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο* 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓθ] 0 εΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονβτ 
Ιί030 ργο] 0 οϊογ), Ονϋ-νίόεο. Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1* Γενικά: περιγραφή, εκκίνηση, κράτηση κύριας μηχανής και βοηθητικών συστημάτων αυτής* 

1.1 Μέρη της μηχανής - λίπανση. 

1.2 Δομή της βάσης, τρόποι στερέωσης μηχανών, στήριξη μηχανής (ΐίθ Γοάδ). 

1.3 Διάταξη κυλίνδρων, πώματα και υλικό κατασκευής αυτών, 

1.4 Διάταξη τριβέων. 

1.5 Διάταξη βάκτρου και συστήματος στεγανοποίησης του (εΐυίίϊη^ όοχ). 

1.6 Διάταξη στροβιλοφυσητήρα και ψυγείο αέρα. 

1.7 Αναλυτική περιγραφή στροφαλοφόρου άξονα, λίπανση. 

1.8 Αναλυτική περιγραφή κύριων τριβέων, τύπου ΐΜΓυεΗ, ελευθερίες, υλικά κατασκευής, λίπανση 
και καταπονήσεις. 

1.9 Αναλυτική περιγραφή διωστήρα και λίπανση* 

1.10 Αναλυτική περιγραφή σταυρού, λίπανση και ελευθερίες, 

1.11 Αναλυτική περιγραφή στερέωσης σταυρού στο σώμα της μηχανής (γλίστρες), λίπανση και 
ελευθερίες. 

1.12 Αναλυτική περιγραφή εμβόλων, λίπανση, φύξης, 

1.13 Αναλυτική περιγραφή χιτωνίων, ψύξης, υλικά κατασκευής, λίπανση. 

1.14 Αναλυτική περιγραφή κνωδακοφόρου άξονα, λίπανση, μηχανές χωρίς κνωδακοφόρο 
(οοΓηπΊΟΠ γθΝ). 

1.15 Αναλυτική περιγραφή λειτουργίας βαλβίδων εξαγωγής. 

1.16 Αναλυτική περιγραφή ελατηρίων, υλικού κατασκευής, λίπανσης* 

2. Καύσιμα - λιπαντικά (φυσικές και χημικές ιδιότητες). 

2.1 Παραγωγή παραγωγών πετρελαίου από ακατέργαστο πετρέλαιο (Οτυτίθ οϊΙ). 

2.2 Ανάλυση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων του πετρελαίου και ελαίου λιπάνσεως. 

2.3 Έλεγχος ποιότητας πετρελαίου και ελαίου με τα μέσα που διαθέτει το πλοίο, αλλά και δείγματα 

προς ανάλυση σε ξηρά* 
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2.4 Ετιεξήνησπ τις διαδικασίες ελέγχου του πετρελαίου και ελαίου λιπάνσεως συμ¬ 
περιλαμβανομένων ιξώδες (νΐδεοΒίΙν); λάδι, πυκνότητας, σημείου ροής, ΤΒΝ και 
μικρό βιολογικής μόλυνσης. 

2.5 Ερμηνεία των αποτελεσμάτων, 

2.6 Περιγραφή των εγκαταστάσεων εργαστηριακών δοκιμών (ΐ30θΓ3ί:οΓγ ΐθδΐ:) για πετρέλαιο και 
λάδι και πώς τα αποτελέσματα μπορούν να ερμηνευτούν σωστά και να καταχωρισθούν στο 
πρόγραμμα συντήρησης. 

2.7 Μολυσματικοί παράγοντες συμπερΛαμβανομένης και της μικροβιολογικής ρύπανσης. 

2.8 Επιπλέον διαδικασίες σε περίπτωση ανάμειξης ελαίου και νερού, πετρελαίου στο λάδι 
λιπάνσεως, στερεά κατάλοιπα, άλλοι μολυσματικοί παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των 
επιτρεπτών ορίων και πιθανές αιτίες. 

2.9 Επεξεργασία καυσίμων, λιπαντικών συμπεριλαμβανομένων, παραλαβής, καθαρισμού, 
ανάμειξης και προεπεξεργασίας αυτών, 

2.10 Λεπτομερής διαδικασία παραλαβής πετρελαίου, διατάξεις παραλαβής και επεξήγηση της 
μεγάλης σημασίας των συστημάτων και των διαδικασιών παραλαβής. 

2.11 Αξιολόγηση της φυγοκεντρικής διαδικασίας των καθαριστήρων και ανάλυση παραγόντων που 
επηρεάζουν τον διαχωρισμό. Επεξήγηση της λειτουργίας μικτής (όΙεηόΘΓ) και εναλλακτικά 
πρόσθετα στο πετρέλαιο. 

Β,ΐγχυση πετρελαίου. 

3.1 Διάσπαση, διείσδυση πετρελαίου και παροχή αέρα, 

3.2 Λειτουργία αντλιών υψηλής πιέσεως τύπου ΒοδεΙι καιδυΙζθΓ. 

3.3 Προϋποθέσεις σωστής έγχυσης πετρελαίου. 

3.4 Αναλυτική περιγραφή δικτύου πετρελαίου. 

3.5 Αναλυτική περιγραφή καυστήρων, προφυλάξεις κατά τη δοκιμή. 

3.6 Ενέργειες κατά τη διαδικασία αλλαγής πετρελαίου. 

4, Σάρωση και υπερπλήρωση. 

4.1 Διάταξη σάρωσης δίχρονων μηχανών, ανεπίστροφες βαλβίδες (ηοη ΓβΙυΓΠ νοίνεκ). 

4.2 Μέθοδοι σαρώσεων και σύγκριση αυτών. 

4.3 Περιγραφή λειτουργίας στροβιλοφυσητήρα, αρχές λειτουργίας. 

4.4 Λίπανση, φύξη και συντήρηση στροβιλοφυσητήρων. 

4.5 Μέτρηση ελευθεριών (αξονικών και ακτινικών). 

4.6 Ανάλυση ζημιών και απαιτουμένων ενεργειών και περίπτωση εκτός λειτουργίας 
στροβιλοφυσητήρα. 

4.7 Παράγοντες που προξενού ν το φαινόμενο «5υΓ§ίη§» και αντιμετώπισή του. 

5. Σύστημα ψύξεως. 

5.1 Δίκτυο ψύξεως κυρίων μηχανών (Ι-ΙϊβΙι - Εονν - ^θΓΊΐ^3I ^οοIβ^). 

5.2 Προβλήματα στους χώρους ψύξεως των μηχανών. 

5.3 Μέθοδοι ελέγχου νερού ψύξεως, αποτελέσματα και αξιολόγηση αυτών. 

5.4 Επιπτώσεις στη μη κανονική ποσότητα νερού ψύξεως. 

5.5 Πηγές ρύπανσης του νερού ψύξεως. 

5.6 Περιγραφή συστημάτων ψύξεως με λάδι (έμβολα), πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

5.7 Με τη χρήση σχεδίων να γίνει αναφορά στα δίκτυα ψύξεως δίχρονων και τετράχρονων 
πετρελαιομηχανών, βαλβίδων εξαγωγής, κυλίνδρων, πωμάτων και στροβιλοφυσητήρων. 

δ.ΐλεγχος και ασφαλιστικές διατάξεις μηχανών. 

6.1 Πυρκαγιά στη σάρωση και αίτια αυτής. 

6.2 Πυρανίχνευση και προστασία στη σάρωση. 

6.3 Πιθανές συνέπειες έκρηξης, 

6.4Έκρηξη στροφαλοθαλάμου. 

6.5 Ανιχνευτής ατμών λαδιού (οϊΙ ηηΪ5ΐ όθΐέοΐοΓ), 

6.6 Ασφαλιστικά στροφαλοθαλάμου. 
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ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ {ΔΙΟΙΚΗΣΗ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) 

Ώρες: 30 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 30, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγνελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, και τα μαθήματα 
Ναυτιλιακό Δίκαιο - Κανονισμοί και Επαγγελματικές γνώσεις - Ασφάλεια, να είναι καλά 
εξοικειωμένοι με τα πιστοποιητικά που απαιτούνται επί του πλοίου, τη διάρκεια ισχύος τους και τις 
διαδικασίες για την ανανέωσή τους. 

Οι αξιωματικοί θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους σχετικά 
με τις διεθνείς διατάξεις για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, των επιβατών και του 
φορτίου και για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. Επίσης, να είναι σε θέση να ακολουθήσουν 
τις σωστές διαδικασίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο πλήρωμα, (στην πρόσληψη και στην 
απόλυσή τους, στους μισθούς και στις εκπτώσεις, στην πειθαρχία και στην αντιμετώπιση των 
πειθαρχικών παραπτωμάτων, στην απόλυση ενός άρρωστου ναυτικού στο εξωτερικό, στον 
επαναπατρισμό αποθανόντος ναυτικού και στην εμπλοκή του αντικαταστάτη}. 

Να έχουν επαρκή γνώση των ναυτιλιακών εγγράφων που σχετίζονται με το φορτίο και τις 
υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη σχετικά με ναυλώσεις και τη μεταφορά του φορτίου, ώστε να 
μπορέσουν να προστατεύσουν τα συμφέροντα του πλοίου. Να είναι σε θέση να οργανώσουν και να 
διαχειριστούν το πλήρωμα για την ασφαλή και αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου και να είναι σε 
θέση να συντάξουν (οργανώσουν) ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης 
ανάγκης. Να γνωρίζουν επίσης τις απαιτήσεις για την εκπαίδευση στη λειτουργία και τη συντήρηση 
του εξοπλισμού ασφαλείας και να είναι σε θέση να υλοποιήσουν την εκπαίδευση επί του πλοίου. 
Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων {08ΐ3 ρΓ 0 ]θςΐ 0 Γ), προβολέας διαφανειών (ονβτ 
ίΊ030 ρΓ0]6€ί:0Γ}. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

Να εξηγηθεί ότι το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων και συγκρούσεων που διαχειρίζεται ο 
αξιωματικός στο διοικητικό επίπεδο είναι ευρύτερο από ό,τι του αξιωματικού στο λειτουργικό 
επίπεδο, και απαιτεί μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης στόχων και φόρτου εργασίας. 

1. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. 

1.1 Ορισμός της διαχείρισης (πΊ3η9§θΐη0ηΐ). 

1.2 Σχεδίαση εργασιών και κατανομής φόρτου εργασίας για τις σημαντικές δραστηριότητες του 

πλοίου, έτσι ώστε να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: 
α) Τα όρια του ανθρώπου. 

Ρ) Οι προσωπικές ικανότητες. 

γ) Ο χρόνος και οι περιορισμοί πόρων. 

δ} Η ιεράρχηση. 

ε) Ο φόρτος εργασίας, η ανάπαυση και η υπερκόπωση. 

1.3 Διαπραγμάτευση στρατηγικών για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των εργα¬ 
σιών και της διαχείρισης του φόρτου εργασίας κατά ιη διάρκεια μίας δραστηριότητας και 
ρύθμιση του προγράμματος ανάλογα με τις ανάγκες. 

1.4 Διαπραγμάτευση στρατηγικών για να εξασφαλιστεί ότι όλο το προσωπικό κατανόησε τις δρα¬ 
στηριότητες που πρέπει να αναληφθούν και τα καθήκονιά τους σε αυτές. 

1.Β Διαπραγμάτευση του κατά πόσο η ενθάρρυνση μιας πρόκλησης και η ανταπόκριση του 
περιβάλλοντος είναι κατάλληλες για τη διαχείριση του έργου και του φόρτου εργασίας ειδικών 
καθηκόντων του πλοίου. 
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1.6 Διαπρσνμάτευση της σημασίας του απολογισμού ((^8ΐ3ΓΪ6ί5) και των αντιδράσεων μετά από 
δραστηριότητες που έχουν διεξαχθεί για να εντοπιστούν ευκαιρίες για τη βελτίωση της 
διαχείρισης έργου και του φόρτου εργασίας. 
υ Αρχές ελέγχου υφισταμένων και διατήρηση καλών σχέσεων. 

1.8 Διατήρηση της ηρεμίας πάντοτε όταν δίνουμε διαταγές, έστω κι αν έχουμε να κάνουμε με 
παραβάτες. 

1.9 Ειλικρίνεια και δικαιοσύνη σε όλα τα θέματα άσκησης εξουσίας. 

1.10 Αντιμετώπιση του πληρώματος στην ίδια βάση χωρίς ευνοούμενους. Αποφυγή υποσχέσεων 
που δεν πρόκειται να τηρηθούν* 

2. Οργάνωση πληρώματος. 

2.1 Η οργάνωση εξαρτάται από την κατασκευή του πλοίου όπως: επανδρωμένο Μηχανοστάσιο, 
έλεγχο Μηχανοστασίου από τη γέφυρα, λειτουργικές ιδιαιτερότητες του πλοίου. 

2.2 Ανάλυση εργασιών, Απαιτήσεις για συγκεκριμένη εργασία, βάρδια, συντήρηση, εκπαίδευση - 
ενημέρωση άλλων προσώπων επί του πλοίου, εργασίες σχετικά με αγκυροβολιά - δεξαμενισμό. 

2.3 Κατανομή, ανάθεση και ιεράρχηση των πόρων. 

2.4 Καταμερισμός εργασιών του πληρώματος - Α^ Μηχανικού - Υποπλοιάρχου και Αξιωματικών 
καταστρώματος, μηχανοστασίου και τροφοδοσίας. 

2.5 Οργάνωση για ασφάλεια και έκτακτες ανάγκες. Διορισμός αξιωματικού ασφαλείας, 
πυρασφάλειας και υπευθύνων για την καλή λειτουργία εξοπλισμών, πυρόσβεσης, έκτακτης 
ανάγκης και διάσωσης. Ασκήσεις πληρώματος και επιβατών για την αντιμετώπιση έκτακτων 
αναγκών. 

2.6 Οργάνωση καθηκόντων πληρώματος καταστρώματος, μηχανοστασίου, ασυρμάτου, ενδιαίτη¬ 
σης και τροφοδοσίας. 

2.7 Οργάνωση επικοινωνιών στο πλοίο. Αποτελεσματική επικοινωνία επί του σκάφους και με την 

ξηρά. 

3. Διαδικασίες διαχείρισης και διαπραγματευτικές ικανότητες. 

3.1 Διαδικασίες διαχείρισης. 

3.2 Λειτουργίες διαχείρισης. 

3.3 Κίνητρα. 

3.4 Επίλυση των συγκρούσεων. 

3.5 Τεχνική των συναντήσεων. Ψυχολογία, αντιμετώπιση διαφωνιών, χρονοδιάγραμμα, 
συντελεστές μιας επιτυχούς συνάντησης. 

3*6 Διαδικασία διαπραγμάτευσης. 

3.7 Απαραίτητες δεξιότητες για την επιτυχή διαπραγμάτευση. 

3.8 Σχεδιασμός για διαπραγμάτευση. 

3.9 Εκτίμηση κατάστασης και κινδύνου. 

α) Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με την εκτίμηση της κατάστασης και του 
κινδύνου. 

β) Διαπραγμάτευση επίσημων και ανεπίσημων προσεγγίσεων αξιολόγησης του κινδύνου, 
ν) Ταυτοποίηση αντιπροσωπευτικών κινδύνων, που αντιμετωπίζουν οι αξιωματικοί διοικητικού 
επιπέδου* 

6) Επίδειξη της ικανότητας αποτελεσματικής αξιολόνησης του κινδύνου στον σχεδίασμά και τη 
διεξαγωγή των προσομοιωμένων ή πραγματικών δραστηριοτήτων του πλοίου. 

3*10 Αναγνώριση και Δημιουργία Επιλογών* 

α) Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με τον εντοπισμό και τη δημιουργία 
επιλογών* 

β) Επίδειξη της δυνατότητας εντοπισμού και δημιουργίας επιλογών από τον αξιωματικό 
διοικητικού επιπέδου σε προσομειωμένες ή πραγματικές δραστηριότητες του πλοίου. 

3*11 Επιλογή πορείας δράσης. 

α) Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με την επιλογή της πορείας δράσης στη 
λήφη αποφάσεων. 
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β} Επίδειξη της ικανότητας εττιλογής της κατάλληλης πορείας δράοης κατά τη λήψη αποφάσεων 
ως αξιωματικός διοικητικού επιπέδου σε προσομοιωμένες ή πραγματικές δραστηριότητες 
επί του πλοίου. 

3.12 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας έκβασης, 

- Εξήγηση του πώς πρέπει να πραγματοποιείται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της 
σημασίας που έχει. 

4. Εκπαίδευση και Ανάτττυξη. 

4.1 Αξιολόγηση προσωπικού. 

4.2 Ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών, 

4.3 Σχεδιασμός και οργάνωση των προγραμμάτων κατάρτισης. 

4.4 Μέθοδοι κατάρτισης^ τομείς για τους οποίους απαιτείται εκπαίδευση και τομείς για τους 
οποίους η εκπαίδευση είναι επιθυμητή. 

4.5 Διατήρηση του ενδιαφέροντος από τους εκπαιδευόμενους σε εκπαίδευση ρουτίνας, 

4.6 Εκπαίδευση σε θέματα ασφαλείας, χρήση συσκευών επιβίωσης και μέθοδοι επιβίωσης 
σύμφωνα με το εγχειρίδιο εκπαίδευσης στο πλοίο. 

4.7 Ασκήσεις έκτακτης ανάγκης και οδηγίες πληρώματος για τη χρήση όλων των σωστικών μέσων. 
Συγκρότηση ομάδων για αντιμετώπιση συγκεκριμένων αναγκών, όπως πυρκαγιά, μεταφορά 
τραυματισμένου ή αναίσθητου ανθρώπου, εκκίνηση αντλίας αναρρόφησης υδάτων έκτακτης 
ανάγκης κ.λπ.. 

4.8 Εκπαίδευση σε λειτουργίες πλοίου που αφορούν στο τμήμα μηχανών, στο τμήμα 
ραδιοεπικοινωνιών και στο τμήμα τροφοδοσίας. 

4.9 Εκπαίδευση για συντήρηση στο τμήμα καταστρώματος, ραδιοτηλεπικοινωνίας, μηχανής και 
τροφοδοσίας. 

4.10 Απολογισμός (ΟσόΓΐθίιη^) μετά από ασκήσεις. 

4.11 Αξιολόγηση των προγραμμάτων κατάρτισης. 

5* Ανάπτυξη, υλοποίηση και εποπτεία τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας, 

5.1 Διαπραγμάτευση προσεγγίσεων για την ανάπτυξη τυποποιημένων διαδικασιών λειτουργίας 
(50Ρ’5)- 

5.2 Επεξήγηση μεθόδων για την εφαρμογή της50Ρ'5. 

5.3 Επεξήγηση γιατί μπορεί να είναι επιθυμητό να υπάρχει εποπτεία και έγκριση των πολλών 50Ρ5 
και διασαφήνιση των κινδύνων, που συνδέονται με αυτό. 

6. Διαχείριση πληρώματος (εηβνν Γη^η^ξβητιεητ). 

6.1 Συνθήκες πρόσληψης, 

6.2 Διαδικασίες πρόσληψης αξιωματικού και πληρώματος. Συμφωνίες που πρέπει να γίνονται για 
ειδικές εργασίες που πιθανόν να μην προ βλέπονται από τη Σύμβαση, 

6.3 Θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη, προκειμένου το προσωπικό να μπορεί να συνεννοείται σε 
κάποια κοινή γλώσσα, καθώς επίσης να υπάρχει σαφής επικοινωνία αξιωματικού με επιβάτες. 

6.4 Ενημέρωση για κλίμακες μισθού, επιδόματα, άδειες, έξτρα εργασίες κ.λπ,. 

7. Γνώση των Διεθνών Συμβάσεων και ναυτιλιακών συστάσεων και συναφών εθνικών νομοθεσιών 
Ο 15Μ €00θ, η Διεθνής Σύμβαση 5Τ€νν, ΙίΟ'5 Μ1€ 2006. 

8. Διεθνής Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης - πιστοποίησης και τήρησης φυλακής ναυτικών 

2010 , 

8.1 Γενικές υποχρεώσεις από τη Σύμβαση. 

8.2 Ορισμοί για την εφαρμογή της Σύμβασης. 

8.3 Εφαρμογή της Σύμβασης. 

8.4 Έκδοση και θεώρηση πιστοποιητικών, προϋποθέσεις για έγκριση εξαιρέσεων. 

8.5 Έλεγχος καταλληλότητας πιστοποιητικών ναυτικών από ΡΟΚΤ 5ΤΑΤΕ €ΟΝΤΡΟί. Διαδικασίες 
ελέγχου. 

8.6 Υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις για την πιστοποίηση αξιωματικών φυλακής Μηχανο¬ 
στασίου, 
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8.7 Γενικές αρχές, ττου πρέπει να τηρούνται κατά την τήρηση φυλακής στο μηχανοστάσιο 
(ρυθμίσεις φυλακής, παραλαβή φυλακής, εκτέλεση φυλακής, τήρηση φυλακής σε λιμένα)* 

9. Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης πλοίων (Ι5Μ ^Ο^Ε). 

9.1 Γενική εισαγωγή στις απαιτήσεις του Κώδικα, 

9.2 Στόχοι και φιλοσοφία του Κώδικα, αναφορά στον ανθρώπινο παράγοντα. 

9.3 Ορολογία, αλλαγές στην οργάνωση της εργασίας επί του πλοίου, νέες υποχρεώσεις, 
υπευθυνότητες και καθήκοντα. 

9.4 Καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης. 

α) Προσδιορισμός των καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης. 

β) Ανάπτυξη ενός ενοποιημένου σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτου ανάγκης. 

γ) Γυμνάσια* Αξιολόγηση γυμνασίων. 

δ) Αρμοδιότητες Α' Μηχανικού στις παραπάνω περιπτώσεις. 

10. Ναυτικές συμβάσεις εργασίας - συστάσεις. 

10.1 Σύμβαση που αφορά στα ελάχιστα πρότυπα για εμπορικά πλοία, 

10.2 Σύμβαση που αφορά στην ελάχιστη ηλικία για την παραδοχή απασχόλησης. 

10.3 Σύμβαση που αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις επαγγελματικής ικανότητας για αξιωματικούς 
σε εμπορικά πλοία* 

10.4 Σύμβαση που αφορά στους μισθούς, στις ώρες εργασίας επί του πλοίου και στην 
επάνδρωση. Εθνική νομοθεσία. 

10.5 Σύμβαση που αφορά στη διανομή του πληρώματος στο πλοίο* 

10.6 Σύσταση που αφορά στην αποφυγή εργατικών ατυχημάτων στους ναυτικούς. 

10.7 Σύμβαση που αφορά στην ιατρική εξέταση ναυτικών* 

10.8 Ώρες εργασίας και ανάπαυσης. 

11. Εφαρμογή της αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων σε διοικητικό επίπεδο. 

11.1 Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με την αποτελεσματική επικοινωνία. 

11*2 Επίδειξη παραδειγμάτων αποτελεσματικής επικοινωνίας σε προσομειωμένες ή πραγματικές 
καταστάσεις που αφορούν/εμπλέκουν στις επικοινωνίες επί του πλοίου και μεταξύ πλοίου 
και ξηράς. 

11.3 Διαπραγμάτευση των τρόπων, με τους οποίους οι αξιωματικοί επιπέδου διοίκησης δύνανται 
να ενθαρρύνουν το υπόλοιπο πλήρωμα να κάνει χρήση αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

11.4 Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με την αποτελεσματική κατανομή των 
πόρων, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων και την κατανομή προτεραιοτήτων. 

11*5 Επίδειξη του αποτελεσματικού καταμερισμού, ανάθεσης και κατανομής προτεραιοτήτων 
σχετικά με τη διαχείριση προσομοιωμένων ή πραγματικών δραστηριοτήτων επί του πλοίου. 

11*6 Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με τη λήψη αποφάσεων εδραζόμενων 
στην εμπειρία της ομάδας. 

11.7 Επίδειξη της ικανότητας αποτελεσματικής ομαδικής συμμετοχής στη διεργασία λήψης 
αποφάσεων κατά τη διαχείριση ή την προσομοίωση πραγματικών δραστηριοτήτων πλοίου. 

11.8 Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με την αυτοπεποίθηση και την ηγεσία. 

11*9 Διαπραγμάτευση των κατάλληλων μορφών ηγεσίας και των επιπέδων αυτοπεποίθησης για 

τους αξιωματικούς διοικητικού επιπέδου σε μία σειρά από δραστηριότητες του πλοίου. 

11*10Επίδειξη της ικανότητας εφαρμογής κατάλληλων μορφών ηγεσίας και επιπέδων 
αυτοπεποίθησης κατά τη διαχείριση των προσομοιωμένων ή πραγματικών δραστηριοτήτων 
του πλοίου* 

11.11 Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με την απόκτηση και τη διατήρηση της 
επίγνωσης της κατάστασης. 

11.12 Επίδειξη της δυνατότητας απόκτησης και διατήρησης επίγνωσης της κατάστασης κατά τη 
διαχείριση πολύπλοκων προσομοιωμένων ή πραγματικών δραστηριοτήτων του πλοίου. 

11*13 Κριτική εξέταση και ανάλυση των θεωριών σχετικά με τη χρήση των βραχυπρόθεσμων και 
μακροπρόθεσμων στρατηγικών* 
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11.14Επίδειξη της ικανότητας εφαρμονής των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
στρατηγικών κατά τη διαχείριση ή την προσομοίωση πραγματικών δραστηριοτήτων επί του 
πλοίου. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΨΥΚΤΙΚΕΣ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ώρες: 40 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 31, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 09 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν*, σε 
συνδυασμό με την επανγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν ικανότητες 
στον σχεδιασμό και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των μηχανών 
προώσεως, τη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και τη διατήρηση της ασφάλειας της 
προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και τη διαχείριση καυσίμων, 
λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση; Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (ά3Ϊ3 ρΓθ] 0 τΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονετ 
Ιίθ 30 ρΓοϊεείοΓ), ΟνΟ-Υΐδεο, Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Ψυκτικοί κύκλοι. 

1.1 Αναπαράσταση του ψυκτικού κύκλου κορεσμένου ατμού στο διάγραμμα ρ-Η. 

1.2 Ψύξη με ξηρό ατμό. 

1.3 Ψυκτική ισχύς εγκατάστασης. Ασκήσεις. 

1.4 Ογκομετρική ικανότητα συμπιεστή. Ασκήσεις. 

1.5 Συντελεστής συμπεριφοράς ψυκτικής εγκατάστασης. 

1.6 Μεταβολή της αποδόσεως του ψυκτικού κύκλου όταν μεταβάλλεται η θερμοκρασία 
ατμοποιήσεως (χάραξη κύκλου σε άξονες ρ-Η). 

1.7 Υπερθέρμανση και απόψυξη ψυκτικού μέσου. 

2. Ψυκτικά μέσα. 

2.1 Κατηγορίες ψυκτικών μέσων. 

2.2 Θερμοδυναμικές ιδιότητες των κυριοτέρων ψυκτικών μέσων. 

2.3 Επίδραση παραδοσιακών ψυκτικών μέσων στο περιβάλλον. 

2.4 Οικολογικά ψυκτικά μέσα. 

2.5 Προφυλάξεις για ασφαλή μεταφορά των ψυκτικών μέσων. 

2.6 Συμπλήρωση της εγκατάστασης με ψυκτικό μέσο. 

3. Λάδίλιπάνσεως. 

3.1 Ιδιότητες ελαίου λιπάνσεως. 

3.2 Δίκτυο λαδιού λιπάνσεως και εξαρτήματά του (διαχωριστήρας λαδιού). 

3.3 Ρυθμιστής στάθμης λαδιού. 

3.4 Συμπλήρωση ελαίου στον συμπιεστή. 

4. Εξαρτήματα ψυκτικών εγκαταστάσεων. 

4.1 Συμπιεστές (ερμητικοί - ανοιχτοί), εξαρτήματα αυτών. 

4.2 Συμπυκνωτές, συλλέκτες υγρού, ατμοποιητής, θερμοστατική βαλβίδα, ηλεκτρομαγνητική 
βαλβίδα 
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4.3 Συμπλήρωση λαδιού στον συμπιεοτή. 

4.4 Σκαρ ίφ η μα τυπικής εγκατάστασης συ μπιεση ς ατμό ύ με όλα τα εξαρχή ματα* 

4.5 Ανάγκη και τρόποι αποπάγωσης ατμοποιητή. 

4.6 Σκοπός εκτονωτικής βαλβίδας και αυτόματη εκτονωιική βαλβίδα, 

4.7 Θερμοστατική εκτονωτική βαλβίδα, είδη πληρώσεως βολβού. 

4.8 Αφυγραντήρας. 

4.9 Τρόποί ανιχνευσης διαρροών του ψυκτικού υγρού. 

4.10 Καθαρισμός εγκατάστασης. 

4.11 Αναλυτική αναφορά σε πιθανές αιτίες βλαβών της εγκατάστασης και αποκατάσταση αυτών. 

4.12 Βλάβες θερμοστατικών εκτονωτικών βαλβίδων και αποκατάσταση αυτών. 

5. Κλιματισμός. 

5.1 Διάγραμμα ψυκτικής εγκατάστασης κλιματισμού εμπορικού πλοίου. 

5.2 Κλιματιστική εγκατάσταση χώρων ενδιαιτήσεως πληρώματος - επιβατών. 

5.3 Σύστημα κλιματισμού θέρμανσης με μέσο άλμη. 

5.4 Ειδική υγρασία. 

5.5 Σχετική υγρασία. 

5.6 Σημείο δρόσου. 

6. Ψυκτική εγκατάσταση πλοίου ψυγείου. 

7. Ψυκτική εγκατάσταση αυτόνομου εμπορευματοκιβωτίου ψυγείου, 
δ. Οικιακό ψυγείο με αυτόματη απόψυξη. 

ΜΑΘΗΜΑ: ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ώρες: 30 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛίΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 30, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ- 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθη καν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι Μηχανικοί Α' και Β' Τάξης του Ε.Ν,, σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο και τα μαθήματα 
Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων και Επαγγελματικές Γνώσεις - Ασφάλεια, να είναι καλά εξοικειωμένοι 
με τα πιστοποιητικά που απαιτούνται επί του πλοίου, τη διάρκεια ισχύος τους και τις διαδικασίες για 
την ανανέωσή τους. 

Οι αξιωματικοί θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν τις νομικές υποχρεώσεις και τις ευθύνες τους σχετικά 
με τις διεθνείς διατάξεις για την ασφάλεια του πλοίου, του πληρώματος, των επιβατών και του 
φορτίου και για την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία. Επίσης, να είναι σε θέση να ακολουθήσουν 
τις σωστές διαδικασίες για όλα τα θέματα που αφορούν στο πλήρωμα, στην Πρόσληψη και στην 
απόλυσή τους, στους μισθούς και στις εκπτώσεις, στην πειθαρχία και στην αντιμετώπιση των 
πειθαρχικών παραπτωμάτων, στην απόλυση ενός άρρωστου ναυτικού στο εξωτερικό, στον 
επαναπατρισμό αποθανόντος ναυτικού και στην εμπλοκή του αντικαταστάτη. Να έχουν επαρκή 
γνώση των ναυτιλιακών εγγράφων που σχετίζονται με το φορτίο και τις υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη 
σχετικά με ναυλώσεις και τη μεταφορά του φορτίου, ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τα 
συμφέροντα του πλοίου. Να είναι σε θέση να οργανώσουν και να διαχειριστούν το πλήρωμα για την 
ασφοΑή και αποτελεσματική λειτουργία του πλοίου και να είναι σε θέση να συντάξουν (οργανώσουν) 
ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Να γνωρίζουν επίσης τις 
απαιτήσεις για την εκπαίδευση στη λειτουργία και τη συντήρηση του εξοπλισμού ασφαλείας και να 
είναι σε θέση να υλοποιήσουν την εκπαίδευση επί του πλοίου. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωσξ): Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για ένα μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
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μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο* 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓθ]θτΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονβΓ 
ργο]6€ϊογ}* 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις 

1. Εισαγωγή (Συνθήκες, Συμβάσεις, Πρωτόκολλα, Κανόνες, Κανονισμοί). 

1.1 Γενικά για το Ναυτικό Δίκαιο. 

1.2 Διεθνείς Οργανισμοί, Διεθνείς Συμβάσεις και Συμφωνίες. 

1.3 Συνθήκες. 

1.4 Συμβάσεις. 

1.5 Πρωτόκολλα, 

1.6 Έγκριση της σύμβασης. 

1.7 Υπογραφή, επικύρωση, αποδοχή και έγκριση. 

1.8 Προσχώρηση. 

1.9 Τροποποιήσεις και σιωπηρή αποδοχή. 

1.10 Κανόνες και Κανονισμοί 

2. Διεθνής Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας 1982 (ίΙΝΘίΟδ). 

2.1 Εισαγωγή. 

2*2 Τα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης αβλαβούς διέλευσης στα χωρικά ύδατα. 

2.3 Ελευθερία της ανοικτής θάλασσας. 

2*4 Εθνικότητα των πλοίων* 

2.5 Καθ ή κοντά του κ ράτου ς ση μαίας. 

2.6 Ποινική δικαιοδοσία σε περιπτώσεις σύγκρουσης ή οποιοδήποτε άλλο περιστατικό 
ναυσιπλοΐας* 

2*7 Υποχρέωση παροχής βοήθειας* 

2.8 Μέτρα για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της ρύπανσης του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, 

2.9 Δικαιοδοσία κράτους λιμένα, παράκτιου κράτους και κράτους σημαίας* 

2.10 Ποινική δικαιοδοσία επί ξένου πλοίου. 

2.11 Αστική δικαιοδοσία σχετικά με ξένα πλοία. 

9. Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΙΜΟ). 

3.1 ΙΐνίΟΟ Διεθνής Σύμβαση 1948- σκοπός της οργάνωσης, το όνομα άλλαξε σε ΙΜΟ το 1982. 

3.2 Δομή - Συνέλευση, Συμβούλιο, Επιτροπή Θαλάσσιας Ασφάλειας (Μ5€), Επιτροπή Προστασίας 
Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (ΜΕΡ€), Νομική Επιτροπή, Τεχνική Επιτροπή Συνεργασίας, 
Επιτροπή Διευκόλυνσης, Υποεπιτροπές και Γραμματεία. 

3-3 Κώδικες και συστάσεις του ΙΜΟ για φορτία, ναυτική τεχνολογία, θαλάσσιο περιβάλλον, 
πλοήγηση, ραδιοεπικοινωνίες, κατάρτιση και πιστοποίηση. 

3.4 Κατάλογος των συ μβάσεων του ΙΜΟ 

3.4.1 Συμβάσεις που σχετίζονται με την Ασφάλεια στη Θάλασσα - Σύντομη εισαγωγή στις 
ακόλουθες συμβάσεις 

3*4.2 Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα ($01Α$), 1974. 
Διεθνής Σύμβαση περί Γραμμών Φόρτωσης Πλοίων (11), 1966. 

3.4.3 Ειδική συμφωνία για εμπορικά επιβατηγά πλοία (5ΤΡ), 1971. 

3.4.4 Σύμβαση για τους Διεθνείς Κανονισμούς Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα 
{001ΡΕ6), 1972* 

3.4.5 Διεθνής Σύμβαση για Ασφαλή Εμπορευματοκιβώτια (Θ5Θ), 1972. 

3.4.6 Σύμβαση για τον Διεθνή Οργανισμό Ναυτιλιακών Δορυφόρων (ΙΝΜΑΡδΑΤ), 1976. 

3.4.7 Η Διεθνής Σύμβαση του Τορεμολινος για την ασφάλεια των αλιευτικών σκαφών (5Ρν), 
1977. 
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3.4.8 Διεθνής Σύμβαση γίΟί τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης 
φυλακής των ναυτικών (5Τ€νν), 1978. 

3.4.9 Διεθνής Σύμβαση για τα πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης 
φυλακής των εργαζομένων σε αλιευτικά πλοία ($Τ^VV“Ρ), 1995. 

3.4.10 Διεθνής Σύμβαση για τη Ναυτική Έρευνα και Διάσωση (5Α8), 1979. 

3.5 Συμβάσεις που σχετίζονται με τη θαλάσσια ρύπανση - σύντομη εισαγωγή στις ακόλουθες 
συμβάσεις: 

3.5.1 Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973, όπως 
τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 (ΜΑΚΡΟί 73/78). 

3.5.2 Διεθνής Σύμβαση για την επέμβαση στην ανοικτή θάλασσα σε περίπτωση απωλειών 
λόγω πετρελαϊκής ρύπανσης (ΙΝΤΕΒΥΕΝΤΙΟΝ), 1969. 

3.5.3 Σύμβαση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από την απόρριψη αποβλήτων και 
άλλων υλικών (ί^^>, 1972. 

3.5.4 Διεθνής Σύμβαση για την Ετοιμότητα Ρύπανσης από Πετρέλαιο, την Αντίδραση και τη 
Συνεργασία (ΟΡΡε) [(ΙηϊεΓηβϊΐοπθΙ Οοηνθηϊϊοη οη 011 ΡοΙΙυΐΐοη ΡΓ6ρ3Γ8όη855, Ρθ5ροη50 
Βπά €ο-ορθΓ3ΐϊοη], 1990. 

3.5.5 Πρωτόκολλο για την Ετοιμότητα, τη συνεργασία και την αντιμετώπιση περιστατικών 
ρύπανσης από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000 (Πρωτόκολλο ΗΝ5). 

3.5.6 Διεθνής Σύμβαση για τον έλεγχο των επιβλαβών προστατευτικών συστημάτων 
υφαλοχρωματισμού σε πλοία. 

3.5.7 Διεθνής Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του έρματος πλοίων και των 
ιζημάτων, 2004 

3.6 Συμβάσεις που σχετίζονται με την ευθύνη και την αποζημίωση - σύντομη εισαγωγή στις 
ακόλουθες συμβάσεις. 

3.6.1 Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για Ζημίες Ρύπανσης από Πετρέλαιο (€ί€), 
1969, Το πρωτόκολλο του 1992 και του 2000. Τροποποιήσεις, 

3.6.2 Διεθνής Σύμβαση για την ίδρυση του Διεθνούς Ταμείου για την αποζημίωση ζημιών 
ρύπανσης από πετρέλαιο (ΡΙΙΝΟ) 1971 και το Πρωτόκολλο του 1992. 

3.6.3 Σύμβαση σχετικά με την αστική ευθύνη στον τομέα της θαλάσσιας μεταφοράς 
πυρηνικών υλικών (πυρηνική ενέργεια), 1971. 

3.6.4 Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών 
τους διά θαλάσσης (ΡΑ1), 1974. 

3.6.5 Σύμβαση για τον περιορισμό της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις (ίίIVI^), 1976, 

3.6.6 Διεθνής Σύμβαση για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη 
θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών στη θάλασσα (ΗΝ5), 1996. 

3.6.7 Διεθνής Σύμβαση για την Αστική Ευθύνη για τις ζημίες που οφείλονται σε πετρελαϊκή 
ρύπανση, 2001. 

3.7 Συμβάσεις για άλλα θέματα - Σύντομη εισαγωγή στις ακόλουθες συμβάσεις: 

3.7.1 Σύμβαση για τη Διευκόλυνση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Κίνησης (ΡΑί), 1965. 

3.7*2 Διεθνής Σύμβαση για την καταμέτρηση της χωρητικότητας των πλοίων (Τ0ΝΝΑ6Ε), 1969, 

3.7.1 Σύμβαση για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας της 
Ναυσιπλοΐας ($υΑ}, 1988, 

3.7.1 Πρωτόκολλο για την Καταστολή των Παράνομων Πράξεων κατά της Ασφάλειας των 
Σταθερών Εγκαταστάσεων στην Υφαλοκρηπίδα, 1988. 

3.7.2 Διεθνής Σύμβαση Διάσωσης (5ΑίνΑ6Ε), 1989, 

4. Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ)* 

4.1 Δημιουργήθηκε για να αναπτύξει τα διεθνή πρότυπα εργασίας και να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. 

4.2 Πώς λειτουργεί η ΔΟΕ - Τριμερή δομή (κυβερνήσεις, εργοδότες και εργαζόμενοι). 

Β. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). 

5.1 Εξειδικευμένη υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για την υγεία 
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6. Αρχές και κανονισμοί. 

6.1 Κράτος σημαία. 

6.1.1 Καθήκοντα του κράτους σημαίας. 

6.1.2 Πιστοΐΐοιητικό ενΥΡΟίΦΐς βάσει της υΝ^ίΟ$. 

6.1.3 Μέλη του ΙΜΟ. 

6.1.4 Υπογραφή και κύρωση των συμβάσεων. 

6.1.5 Κανόνες-κλαίσια για τα πλοία που φέρουν τη σημαία του να πληρούν τις απαιτήσεις των 
συμβάσεων που έχει κυρώσει. 

6.1.6 Έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας και θεωρήσεις για τους αξιωματικούς και το πλήρωμα. 

6.1.7 Διεξαγωγή ελέγχων και έρευνας. 

6.2 Κράτος λιμένα. 

6.2.1 Στόχος η εξάλειψη των μειωμένων προτύπων πλοίων, προ κειμένου να διασφαλιστούν 
ασφαλέστερα πλοία και καθαρότεροι ωκεανοί. 

6.2.2 Συμβάσεις που επιτρέπουν τον έλεγχο του κράτους λιμένα, 
α) $01Α5 1974. 

β) Γραμμών Φόρτωσης 1966. 

ν) ΜΑβΡΟί 73/78. 

δ) 5ΤΈ\Λ/1978. 

ε) αΟίΚΕΟ 1972. 

στ) ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ '69. 

ζ) ΜίΈ 2006. 

η)ΙΗβ2005. 

θ) Διαδικασίες για τον έλεγχο του κράτους του λιμένα. 

6.3 Νηογνώμονες. 

6.3.1 Πεδία εφαρμογής της ταξινόμησης. 

6.3.2 Εκχώρηση, συντήρηση, αναστολή και ανάκληση της κλάσης. 

6.3.3 Επιθεωρήσεις κλάσης. 

6.3.4 Περίοδος του πιστοποιητικού κλάσης, ημερομηνία ανανέωσης, περίοδος παραθύρου, 
καθυστερούμενοι έλεγχοι, σύσταση/προϋπόθεση κλάσης και μνημόνια. 

6.3.5 Τακτική πιστοποίηση των πλοίων. 

6.3.6 Αναγνωρισμένος οργανισμός. 

6.3.7 ΙΑ€5. 

6.3.8 Ενιαίες απαιτήσεις, ενιαίες ερμηνείες. 

6.3.9 Διαδικαστικές απαιτήσεις. 

6.3.10 ΔΕΕΠ. Σκοπός και δραστηριότητες. 

7. Πιστοποιητικά και έγγραφα που πρέπει να υπάρχουν στο πλοίο και πρόσθετα πιστοποιητικά και 
έγγραφα που απαιτούνται επί του πλοίου. 

7.1 Απαιχούμενα πιστοποιητικά πλοίων σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της 50ίΑ5, περίοδοι ισχύος 
τους και τρόπος απόκτησης (Πιστοποιητικό Εθνικότητας, Χωρητικότητας, Γραμμής φόρτωσης 
κ.λπ.). 

7.2 Πιστοποιητικά νηογνώμονα για σκάφος και μηχανήματα. 

7.3 Πιστοποιητικό άγκυρας και αλυσίδας. 

7.4 Πιστοποιητικά Επιθεώρησης φουσκωτών σωσίβιων σχεδίων. 

7.5 Επίσημα Ημερολόγια (ίο§-ΐ3θθΙ<) Γέφυρας Μηχανοστασίου και Ραδιοεπικοινωνιών (βΒόϊο). 

7.6 Άρθρα συμφωνίας με το πλήρωμα (ΑΓίίεΙθδ οί Α^ΓβθΓΤΊθπί ννιΐή ίΗθ ΈΓβν/). 

7.7 Βιβλία Απόλυσης ναυτικών {5θ3ΐΊΐθη'$ ΟϊΒοίΊΒΓδβ ΒοοΙ<£). 

7.8 Γενική δήλωση (βοηοΓΒΐ όεείΒΓΒΐϊοη). 

7.9 Δήλωση φορτίου (ζβγ^ο όθείΒΓΒΐϊοη). 

7.10 Δηλωτικό επικίνδυνων εμπορευμάτων ή σχέδιο (03η§0Γθυ5 βοοάδ ΓΤΊΒηϊίοδΙ; ογ ρΐΒπ). 

7.11 Δήλωση εφοδίων του πλοίου (5ΐΊίρ'5 5 ϊογθ 5 όθείΒ ΓΒΐϊοη). 

7.12 Δήλωση του πληρώματος (ετθνν'δ θίίθεΐ5 όθεΐ3Γ3ΐΊοη). 
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7.13 Κστάλονοςτΐληρώμ(χτος (ογ8\λ/ Ιί5ΐ:). 

7.14 Κατάλογος επιβατών (ρ3550η^€Γ Ν$ΐ)* 

7.15 Πιστοποιητικό εξαίρεσης Υνειονομικού Ελέγχου του πλοίου ή Πιοτοποιητικό Υγειονομικού 
Ελέγχου του πλοίου. 

7.16 Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (ΜβγϊΙϊπιθ θ0εΐ3Γ3ΐ;ΐοη οί Η03ΐΐ;ή). 

8, Διεθνής Σύμβαση περί Γραμμών φοριώσεως. 

8.1 Κυρ ιότερα χαρακτη ριστικά, 

8.2 Καταγραφή των όρων της χάραξης της Γραμμής Φόρτωσης. 

8.3 Απαιτή σεις για τις αρχικές και περιοδ ικές επ ιθεωρήσε ις. 

8.4 Απαιτήσεις για περιοδικές επιθεωρήσεις και θεωρήσεις σχετικά με το Πιστοποιητικό Γραμμής 
Φόρτωσης (ΙΕί). 

8.5 Εξαρτήματα και συσκευές που ελέγχονται. 

8.6 Το Βιβλίο Ευστάθειας ($ΐ30Νίΐγ ΒοοΚ) δίνει τη φόρτωση και τον ερματισμό του πλοίου και την 
ευστάθειάτου υπό διάφορες συνθήκες υπηρεσίας. 

9, Διεθνής Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα ($ΟίΑ$), 

9.1 Κεφάλαιο I - Γενικές διατάξεις. 

9.2 Κεφάλαιο 11-1 - Κατασκευές - Δομή, υποδιαίρεση και ευστάθεια, μηχανήματα και ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις* 

9.3 Κεφάλαιο 11-2 - Κατασκευή - Πυροπροστασία, πυρανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς. 

9.4 Κεφάλαιο III - Σωστικά μέσα και ρυθμίσεις* 

9.5 Κε φ άλαιο IV - Ασ ύ ρ ματε ς επ ικ ο ινων ίες. 

9.6 Κεφάλαιο V - Ασφάλεια Πλοήγησης. 

9.7 Κε φ άλαιο VI - Μ ετα φ ο ρ ά φ ο ρτίω ν. 

9.8 Κεφάλαιο VII - Μεταφορά επικίνδυνων εμιπορευμάτων. 

9.9 Κεφάλαιο VIII - Πυρηνικά πλοία. 

9.10 Κεφάλαιο IX - Διαχείριση για την ασφαλή λειτουργία των πλοίων. 

9.11 Διεθνής Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (Ι5ΐνΐ). 

9.11.1 Σκοποί και στόχοι. 

9.11.2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του Ι5Μ και5Μ5 (53ί0ΐγ Μ3η3§0πη0ηί; 5γ5ΐ0ΐη). 

9.11.3 Ρήτρες κώδικα $Μ$. 

9.11.4 Ανάπτυξη 5Μ5. Τεκμηρίωση Ι5Μ και5Μ5. 

9.11.5 Πιστοποίηση και έλεγχος 5Μδ. 

9.12 Κεφάλαιο X - Μέτρα ασφαλείας για ταχύπλοα σκάφη. 

9.13 Κεφάλαιο XI-1 - Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας (53Ϊ0ΐ:ν) στη θάλασσα. 

9.14 Κεφάλαιο ΧΙ-2 - Ειδικά μέτρα για την ενίσχυση της ασφάλειας (εθευπΐγ) στη θάλασσα, 

9.15 Διεθνής Κώδικας Ασφαλείας των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων (Ι5Ρ5 Οοόσ). 

9.15.1 Σκοποί και στόχοι. 

9.15.2 Συμμόρφωση του Κώδικα* 

9.15.3 Η εφαρμογή του Κώδικα, 

9.15.4 Ο ρόλος του αξιωματικού ασφάλειας του πλοίου* 

9.15.5 Επίπεδα ασφαλείας. 

9.15.6 Η αντιμετώπιση των μεγάλων ανησυχιών για την ασφάλεια και τις πιθανές απειλές* 

9.16 Κεφάλαιο XII - Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας για πλοία μεταφοράς χύδην φορτίου. 

10, Υποχρέωση για περιοδικές επιθεωρήσεις και διατήρηση σε ισχύ των εξής πιστοποιητικών: 

10.1 Πιστοποιητικό διαχείρισης της ασφάλειας {δθίθΐγ Μ 3 η 3 § 6 ηΊθηΐ ΟβΓΐΐίΙςθΐθ). 

10.2 Διεθνές Πιστοποιητικό Ασφάλειας Πλοίου (Ιη1;6Γη3ΐΐοη3ΐ 5Γιϊρ δθουΓϊΐγ €0Γΐ:ϊΠε3ΐ;0). 

10.3 Για τα επιβατηγά πλοία - Πιστοποιητικό ασφάλειας επιβατηγού πλοίου (Ρ3550ηβ0Γ δΐιϊρ 
53ίβΐν αθϋϊΐϊςθΐθ). 

10.4 Για τα φορτηγά πλοία - Πιστοποιητικό ασφάλειας κατασκευής φορτηγών πλοίων (Οβγ^ο εΐίφ 
53ίθΐγ εοη5ΐΓυοΐϊοη οθΓΐϊίίεθϊβ), 
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10.5 Πιστοποιητικό ασφάλειας εξοπλισμού, πιστοποιητικό ασφάλειας επικοινωνιών των 
φορτηγών πλοίων (59ίεΐγ εςυίρπηθηΐ τοΓΐϊίϊς^ΐθ, τδίΓ^ο 5ΐπϊρ 58ί0ΐγ Γ3ίϋο οεΓΐΐίϊοΒΐε)* 

10.6 Για εξειδικευμένα πλοία-Τα κατάλληλα πιστοποιητικά τους. 

11, Υποχρέωση τήρησης των ακόλουθων αρχείων: 

11.1 Επί του σκάφους εκπαίδευση και ημερολόγια ασκήσεων. 

11.2 Σύστημα καταγραφής δεδομένων ταξιδιού, ετήσια δοκιμή επιδόσεων. 

11.3 Αρχεία Σχεδίων Ασφάλειας Πλοίου (5Ηϊρ 5θευηΐγ ΡΙβπ ΓοεΟΓό^). 

11.4 Συνεχής Σύνοφη αρχείων {€οηΐιηυου5 $γηορ5ί5 Γ8εοΓά5). 

ΙΖΎποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοιάρχου. 

12.1 Υποχρέωση αποστολής μηνυμάτων κινδύνου, που σχετίζονται με πάγο, κίνδυνο για τη 
ναυσιπλοΐα, καταιγίδες. 

12.2 Υποχρέωση του πλοιάρχου να παρέχει βοήθεια κατά τη λήψη σήματος κινδύνου. 

12.3 Δικαιώματα του πλοιάρχου του πλοίου, που διατρέχει κίνδυνο για απαίτηση βοήθειας. 

12.4 Υποχρέωση ασφαλούς ναυσιπλοΐας. 

12.5 Υποχρέωση επαρκούς και αποτελεσματικής επάνδρωσης του πλοίου. 

12.6 Υποχρέωση να επιτρέπει την επιθεώρηση των πλοίων στο Ρογϊ 513€οηίΓοΙ. 

12.7 Υποχρέωση για τη διεξαγωγή δοκιμών του μηχανισμού πηδαλίου και του έκτακτης ανάγκης 
τιμονιού και εγγραφής τους σε ημερολόγιο. 

12.8 Υποχρέωση να φέρουν και να διατηρούν επαρκείς ναυτικούς χάρτες και ναυτιλιακές 
εκδόσεις. 

11. Διεθνής Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από τα πλοία (ΜΑβΡΟί). 

13.1 Παράρτημα I - Πετρέλαιο. 

13.1.1 Καταγραφή της κατασκευής και του εξοπλισμού ως συμπλήρωμα του Πιστοποιητικού 
ΙΟΡΡ. 

13.1.2 Απαιτήσεις για τις αρχικές και περιοδικές επιθεωρήσεις. 

13.1.3 Απαιτήσεις για περιοδικές επιθεωρήσεις και τις θεωρήσεις του Πιστοποιητικού ΙΟΡΡ. 

13.1.4 Διατήρηση βιβλίου πετρελαίου. 

13.2 Παράρτημα II - Επιβλαβείς υγρές ουσίες χύδην. 

13.2.1 Εγκεκριμένο σχέδιο έκτακτης ανάγκης του πλοίου για ρύπανση πετρελαίου (50ΡΕΡ). 

13.2.2 Τα πλοία επιθεωρούνται και πιστοποιούνται σε σχέση με επιβλαβείς υγρές ουσίες 
χύδην. 

13.2.3 Διεθνής Κώδικας Χημικών χύδην (Κώδικας IΒ^) ή Κώδικας μεταφοράς χύδην χημικών 
(Κώδικας Β€ΗΙ 

13.2.4 Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού 

13.3 Παράρτημα III - Επιβλαβείς ουσίες μεταφερόμενες σε συσκευασμένη μορφή. 

13.3.1 Το πλοίο θα πρέπει να ενημερώσει το λιμάνι 24 ώρες πριν σχετικά με την πρόθεσή του 
να φορτώσει ή να ξεφορτώσει ορισμένες επιβλαβείς ουσίες, 

13.4 Παράρτημα IV-Αποχέτευση. 

13.4.1 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Λύματα. 

13.4.2 Διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού. 

13.5 Παράρτημα V-Απορρίμματα. 

13.5.1 Σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. 

13.5.2 Βιβλίο απορριμμάτων. 

13.5.3 Περιορισμοί διάθεσης απορριμμάτων. 

13.6 Παράρτημα VI - Ατμοσφαιρική ρύπανση. 

13.6.1 Εκπομπές καυσαερίων. 

13.6.2 Εκπομιπές ατμών φορτίου. 

13.6.3 Ουσίες που καταστρέφουν τη ζώνη του όζοντος. 

13.6.4 Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης αέρα. 

13.6.5 Περιοδικές και ενδιάμεσες επιθεωρήσεις. 

13.6.6 Διάρκεια καί ισχύς του πιστοποιητικού. 
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13.6.7 Κανονισμός 13 όσον αφορά τα ΝΟχ. 

13.6.8 Τεχνικός κώδικας ΝΟχ. 

13.6.9 Σχετικά με τον Κανονισμό 14 νια 50χ. 

13.6.10 Περιοχές Ελέγχου Εκιιομκών. 

13.6.11 Κανονισμός 18 - ΒυηΚθΓ δελτίο παράδοσης καυσίμου και δείγμα πετρελαίου. 

14. Ναυτιλιακές δαλώσεις υγείας και οι ατιαιτήσειςτων Διεθνών κανονισμών υγείας. 

14.1 \Λ/ΗΟ Διεθνείς κανονισμοί υγείας 2005 (ΙΗΚ), 

14.1.1 Υγειονομικά Πιστοποιητικά πλοίων για την πρόληψη και τον έλεγχο των κινδύνων για 
τη δημόσια υγεία σε πλοία που εκτελούν διεθνή δρομολόγια. 

14.1.2 Έκδοση Πιστοποιητικού Απαλλαγής Υγειονομικού Ελέγχου πλοίου (55€Εε} ή ένα 14.1.3 
Πιστοποιητικό Υγειονομικού Ελέγχου πλοίου (55€€). 

14.1.4 Υγειονομικά Πιστοποιητικά πλοίων σε δύο μέρη - Μέρος Α και Μέρος Β. 

14.1.5 Περιβαλλοντικά θέματα, όπως η αποβολή από τα πλοία λυμάτων, αποβλήτων και 
νερού έρματος, που μπορούν να αποτελούν κινδύνους για τη δημόσια υγεία, θα πρέπει 
επίσης να αναφέρονται στα Υγειονομικά Πιστοποιητικά του πλοίου. 

14.1.6 Ισχύς και επέκταση των55€Ε€ και 55Κ. 

α) Ναυτιλιακή Δήλωση Υγείας (ΜΒΓίΐΙητο ΡθοίΒΓθϊίοη οΐ ΗεθΙΐΗ). 
β) Ταυτοποίηση του πλοίου. 

γ) Κατάλογος των λιμένων μέσα στις τελευταίες 30 ημέρες. 

δ) Κατάλογος των μελών του πληρώματος και των ταξιδιωτών εντός των προηγούμενων 
30 ημερών. 

ε) Ισχύς των υφιστάμενων Υγειονομικών Πιστοποιητικών του πλοίου και αν απαιτείται 
εκ νέου επιθεώρηση, 
στ) Πληγείσες περιοχές που επισκέφθηκε. 

14.1.7 Διεθνές Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ή Προφύλαξη. 

14.1.8 Οι ακόλουθες πρόσθετες πηγές πληροφοριών μπορεί να απαιτηθούν, ανάλογα με την 
περίπτωση, για σκοπούς αξιολόγησης κίνδυνου για τη δημόσια υγεία: 

α) Σχέδια διαχείρισης για, π.χ. ανεφοδιασμό νερού, την ασφάλεια των τροφίμων, τον 
έλεγχο των παρασίτων, την επεξεργασία λυμάτων και αποβλήτων, 
β) Έντυπο ΙΜΟ Α (868) 20 για Ββ\\β$Χ \Λ/ 31 : 8 γ. 

γ) Ιατρικό ημερολόγιο, όσον αφορά στις πληροφορίες σχετικά με περιστατικά επί του 
πλοίου, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν γεγονότα για την υγεία υπό ΙΗΡ. 
δ) Κατάλογος φαρμάκων, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη και τις ποσότητες 
των φαρμάκων που υπάρχουν στο φαρμακείο, 
ε) Έκθεση Ανάλυσης Πόσιμου Νερού, που παρέχει τα αποτελέσματα των 
μικροβιολογικών εξετάσεων και/ή της χημικής ανάλυσης του πόσιμου νερού. 

14.9 Διεθνής Ιατρικός Οδηγός για τα πλοία (ΙΜ05) και συστάσεις για το φαρμακείο και τον ιατρικό 
εξοπλισμό του πλοίου. 

14.10 Οδηγός πρώτων βοηθειών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για χρήση σε ατυχήματα από 
επικίνδυνα φορτία (ΜΡΑ6). 

14.11 Κατευθυντήριες γραμμές της ννΗΟ για την ποιότητα του πόσιμου νερού. 

15. Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας 2006 (ΙίΟ ΜίΟ 2006). 

15.1 Η ΜΕΈ 2006 ενημερώνει/ανανεώνει πάνω από 65 διεθνή πρότυπα εργασίας που σχετίζονται 
με τους ναυτικούς, τα οποία εγκρίθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων 80 ετών. 

15.2 Η Μί€ 2006 θα τεθεί σε ισχύ 12 μήνες μετά την επικύρωση από τουλάχιστον 30 μέλη, με 
συνολικό μερίδιο επί της παγκόσμιας ολικής χωρητικότητας των πλοίων του 33%. 

15.3 Η ΜΙΟ 2006 είναι οργανωμένη σε τρία κύρια μέρη: 

15.3.1 Αρθρα καθορίζουν τις βασικές αρχές και υποχρεώσεις. 

15.3.2 Λεπτομερέστερες διατάξεις των κανονισμών και του Κώδικα (με δύο μέρη: τα Μέρη Α 
και Β). 
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15.3.3 Οι κανονισμοί και τα πρόιυττα (Μέρος Α) και οι κατευθυντήριες νροίμμές (Μέρος Β) 
στον Κώδικα συμπεριλαμβάνονται και οργανώνονται σε τομείς γενικού ενδιαφέροντος 
κάτω από πέντε τίτλους: 

α) Τίτλος 1: Ελάχιστες απαιτήσεις για τους ναυτικούς, προκειμένου να εργαστούν σε 
ένα πλοίο. 

β) Τίτλος 2: Όροι απασχόλησης. 

ν) Τίτλος 3: Διαμονή, εγκαταστάσεις αναψυχής, τρόφιμα και εστίαση, 
δ) Τίτλος 4: Προστασία της υγείας, ιατρική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια και κοινω¬ 
νική ασφάλιση. 

ε) Τίτλος 5: Συμμόρφωση και επιβολή. 

στ) Πιστοποιητικό Ναυτικής Εργασίας και μία Δήλωση Συμμόρφωσης ναυτικής 
εργασίας που εκδίδεται από το κράτος σημαίας σύμφωνα με την Μί^ 2006. 

15.4 Ναυλώσεις. 

15.4.1 Ναύλωση Ταξιδιού (νογδ^θ οΗ^γΙθγ). 

15.4.2 Χρονοναύλωση (Τϊιύίθ εήΒτΤθΓ). 

15.4.3 Ναύλωση άδειου πλοίου (Β9Γ6003ΐ εήθΓίεΓ). 

15.4.4 Χρονικό διάστημα σταλιών (Ι3ν03ν5) και ημερομηνία ακύρωσης [οθηοεΙΙίη^ όθΐβ 
(ί3νε3η)]. 

15.4.5 Ανακοίνωση ετοιμότητας (Νοΐίοθ οΐ Γβ3θ1ιηβ55-ΝΟβ). 

15.4.6 Επισταλίες (ΟεΓΐΐυΓΓΒ^σ). 

15.4.7 Αποστολή (ϋΪ5ρ3ϊεό). 

15.4.8 Παράδοση (Οη Ιίϊγο ϋσΙίνοΓγ-Οη όίΓο). 

15.4.9 Επιθεώρηση (Οη Ιίϊγο ^υη/ογ). 

15.4.10 Επαναπαράδοση (ΚοδεΙϊνεΓγ-Οίΐ ήιτσ). 

15.4.11 Επιθεώρηση (Οίΐ Ηιγθ δυη/θγ). 

15.5 Ναυτικές ασφαλίσεις, ΰεηβΓθΙ ΑνθΓ3@6 Βπά Ρ & I ΟΙυό. 

15.5.1 Αναγκαιότητα της ναυτικής ασφάλισης. 

15.5.2 Βασικές αρχές της ναυτικής ασφάλισης. 

15.5.3 Τύποι των ναυτικών απωλειών. 

15.5.4 Πραγματική ολική απώλεια και κατασκευαστική συνολική απώλεια {Αεΐυ3ΐ ΤοϊβΙ ίθ55 
3η0 ^ΟΠ5ΐΓυ^ΐ^V0 Τθΐ3ΐ ί055). 

15.5.5 Μερική απώλεια ή Μερική Αβαρία (Ρ3ΓΐΪ3ΐ ίθ55 ογ Ρ3 ΓίΪ€υΐ3Γ ΑνβΓΒ^θ). 

15.5.6 Γενική Αβαρία - (6Α) (ΰ0ηθΓ3ΐ ΑνθΓθ^θ (ίθ5$) - (6Α). 

15.5.7 Ασφάλιση σκάφους και μηχανημάτων - ΙηΞΐ:ίίυΐ0 Τιπίθ Ο3ϋ505 - ΗυΙΙϊ 1.11.95 3ηό 
Ιηΐ:€Γη3ΐίοη0ΐ ΗυΙΙ εΐ3υ565 (01/11/02). 

15.5.8 Κίνδυνοι που δεν καλύπτονται από την πολιτική ασφάλισης σκάφους και μηχανημάτων. 

15.5.9 Υποχρεώσεις σε πετρελαϊκή ρύπανση. 

15.5.10 Ασφάλιση Ρ&Ι: κανένα κέρδος καμία απώλεια (Ρ&Ι ίη$υΓ3ηο0 - υηϊηυο: ηο ρτοΓιΙ; ηο 
Ιθ55). 

15.5.11 Ρ&Ι €1υό ασφαλιστική κάλυψη: 
α) Πλήρωμα. 

β) Τραυματισμός ή απώλεια ζωής των λιμενεργατών. 

γ) Προσωπικός τραυματισμός ή ασθένεια ή απώλεια της ζωής των επιβατών και των 
άλλων. 

δ) Απώλεια προσωπικών αντικειμένων, 
ε) Διάφορα έξοδα, 
στ) Διάσωση ζωής. 

ζ) 1/4 ευθύνη σύγκρουσης (Οηβ-ίουΓΐΙι οοΙΙϊείοη ΙΪ30ϊΝϊγ). 

η) Ρύπανση από πετρέλαιο - βασική κάλυψη ρύπανσης από πετρέλαιο και κάλυψη 
ρύπανσης από πετρέλαιο για Η Π Α. 
θ) Υποχρεώσεις από συμβάσεις και αποζημιώσεις. 
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ί) Υκοχρεώσεις ναυαγίου, 
ια) Υποχρεώσεις φορτίου, 
ίβ) Πρόσημα, 
ιγ) ώικαστικά έξοδα, 
ίδ) Κάλυψη (ΟηηηϊόυΒ). 

ΜΑΘΗΜΑ: ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΟΙΟΥ - ΨΥΞΗ 

Ώρες: 4δ 

ΩΡΕΣ ΔίΔΑΣΚΑΜΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 39, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 09 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι ΜηχανικοιΑ' και Β' Τάξης του Ε.Ν*, σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο, να αποκτήσουν 
ικανότητες στον σχεδίασμά και προγραμματισμό εργασιών για τη διαχείριση της λειτουργίας των 
μηχανών προώσεως, στη λειτουργία, εποπτεία, αξιολόγηση των επιδόσεων και διατήρηση της 
ασφάλειας της προωστήριας εγκατάστασης και των βοηθητικών μηχανημάτων, καθώς και εττη 
διαχείριση καυσίμων, λιπαντικών και έρματος. 

Τρόπος Διδασκαλίας: Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθείσα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας είναι μειωμένες, με το 
σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να μάθουν πολλά 
από την ύλη σ' αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓθ]θτΐθΓ), προβολέας διαφανειών (ονβΓ 
[ΐ830 ργο]€€ϊογ), Ρνο-νΐόβο, Προσομοίωση, Εργαστήριο. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Αντλίες. 

1.1 Τύποι αντλιών. 

1.2 Εφαρμογές και χρησιμότητα στους διάφορους τύπους αντλιών. 

1.3 Φυγοκεντρικές, αξονικής ροής, μικτής ροής, γραναζωτές και κοχλιωτές αντλίες. Αναλυτική 
αναφορά σε πολυσταδιακές, στα μέρη-χαρακτηριστικά αυτών, σε φθορές αντλιών, σπηλαίωση, 
διάβρωση αντλιών και πώς αντιμετωπίζεται. 

1.4 Περιγραφή αντλιών υγρών φορτίων για δεξαμενόπλοια, χημικά, υγραεριοφόρα, αντλίες πολλ¬ 
απλών φορτίων και αντλίες φορτίου μεγάλου βάθους τύπου ΡβΑΜΟ. 

1.5 Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή αντλίας. 

1.6 Χαρακτηριστικές καμπύλες αντλιών και η σχέση που συνδέει τη ροή με το μανομετρικό ύψος. 

1.7 Βαθμοί απόδοσης αντλιών. 

1.8 Ογκομετρικός βαθμός απόδοσης. 

1.9 Υδραυλικός βαθμός απόδοσης. 

1.10 Ενδεικτικός βαθμός απόδοσης. 

1.11 Μηχανικός βαθμός απόδοσης. 

1.12 Ολικός βαθμός απόδοσης. Ασκήσεις. 

1.13 Παράγοντες που επηρεάζουν την αναρροφητική ικανότητα των αντλιών. 

1.14 Αντλίες Η0ΐε-$ΐΊ3νν και ννΒΐ&Γ-όυΓΓγ εφαρμογές ως αντλίες τιμονιών. 

2. Εναλλάκτες θερμότητας. 

2.1 Τύποι ροής ψυγείων. 

2.2 Σύγχρονα ψυγεία με φύλλα τύπου □ε-ί9ν3ΐ. 

2.3 Διάβρωση, τρόποι αποφυγής και συνέπειες διάβρωσης. 

2.4 Ρύπανση ψυγείων. 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


23381 


2.5Δίαρροή ψυγείων και τρόποι ελέγχου της διαρροής. 

Παραγωγή αποσταγμένου νερού. 

3.1 Αναλυτική λΕΐτουργία βραστήρων στα πλοία, αρχές λειτουργίας. 

3.2 Σύστημα ώσμωσης. 

3.3 Έλεγχος ποιότητας αποσταγμένου νερού, 

3.4 Προδιαγραφές πόσιμου νερού. 

4. Υδραυλικό συστήματα. 

4.1 Ανάλυση όλων των υδραυλικών συστημάτων των πλοίων. 

4.2 Υδραυλικές συσκευές σύσφιξης, τύπος, ποιότητα ελαίου και τρόποι σύσφιξης πωμάτων, 
εντατήρων κ.ά.. 

4.3 Επιρροή αέρα στο σύστημα, 

δ. Δίκτυο έρματος - σεντινών και πυρκαγιάς. 

5.1 Περιγραφή ενός δικτύου και των ασφαλιστικών διατάξεων έρματος των πλοίων. 

5.2 Σύστημα αποστράγγισης έρματος με εγχυτήρες και αντλίες κενού. 

5.3 Συστήματα επεξεργασίας έρματος, περιοχές απόρριψης επεξεργασμένου έρματος. 

5.4 Δίκτυο σεντινών, συστήματα επεξεργασίας, περιοχές και όρια απόρριψης. 

5.5 Περιγραφή γραμμής πυρκαγιάς και χειρισμός αντλίας ανάγκης (σηηβΓΒθηον) από πυροσβεστικό 
σταθμό (ίΪΓΟ 5ΐ;3ΐΐϊοη), καθώς και περιγραφή των χώρων που μπορεί να καταθλίβει. 

6. Συμπιεστές και πεπιεσμένο δίκτυο αέρα. 

6.1 Μονοβάθμιοι και πολύβάθμιοι συμπιεστές, λίπανση αυτών και συστήματα ασφαλείας. 

6.2 Ανωμαλίες συμπιεστών και αποκατάσταση αυτών (διαρροή βαλβίδων, διαρροή ελατηρίων 
εμβόλων, φράξιμο φίλτρων και ψυγείων. 

6.3 Λόγοι και συνέπειες υψηλής ποσότητας ελαίου στο δίκτυο του πεπιεσμένου αέρα. 

6.4 Επιθεωρήσεις συμπιεστών και φιαλών αέρα προκινήσεως. 

7. φυγοκεντρικοί καθαριστήρες. 

7.1 Αρχές λειτουργίας των φυγοκεντρικών καθαριστών, φυγοκεντρική διαδικασία. 

7.2 Χαρακτηριστικά καυσίμων και λιπαντικών που επηρεάζουν την διαδικασία του φυγοκεντρικού 
καθαρισμού. 

7.3 Σύγχρονοι ηλεκτρονικοί φυγοκεντρικοί καθαριστήρες με δίσκους, αυτόματη εκκίνηση. 

7.4 Αναλυτική παρουσίαση όο\Λ/Ι. 

7.5 Ασφαλιστικές διατάξεις και τυχόν ανωμαλίες κατά τη λειτουργία των φυγοκεντρικών 
καθαριστήρων. 

7.6 Διαδικασία μπλοκαρίσματος. 

8. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος. 

8.1 Αναφορά στο σύστημα Β3ΐΐ35ϊ νΥΒΐθΓΤΓθθΐΓΤΊβηΐ:. 

8.2 Προϋποθέσεις απόρριψης σεντινών, επιτρεπόμενη περιεκτικότητα ελαίου, συστήματα ελέγχου 
καταγραφής της απόρριψης, λειτουργία αυτόματης βαλβίδας εξαγωγής ύδατος προς θάλασσα 
(ονθΓ0θ3Γ0) ή δεξαμενή λάσπης ($1υό§θ ΐ3ηΙ<). 

8.3 Απαιτήσεις και λειτουργία οϊΐγ \λ/3ϊθγ 56ρ3Γ3ΐθΓ, τρόπος καταγραφής δεδομένων απόρριψης. 

8.4 Προφυλάξεις και απαιτήσεις κατά την πετρέλευση και παραλαβή ελαίων. 

8.5 Λειτουργία καύσης λάσπης (5ΐυςΐ20) στο αποτεφρωτή {ϊηεϊη0Γ3ΐθΓ). 

8.6 Περιγραφή συστήματος αποβλήτων (5θνν3^0 ^γΒΐθΐη). 

8.7 Περιγραφή διαδικασίας επεξεργασίας λυμάτων με χλώριο και με βιολογικό σύστημα, διάθεση 
κατοιλοίπων μετά από επεξεργασία στη θάλασσα, έλεγχος. 

9. Βοηθητικά μηχανήματα ΟΕΟΚ. 

9.1 Αυτόματη κράτηση αντλιών 63 γ§ο φόρτωσης/εκφόρτωσης σε περίπτωση ανωμαλίας, για 
δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς υγροποιημένων αερίων (ΐ3ηΙ<0Γ5 3ηά ^35 ε3ΓΠ0Γ). 

9.2 Αυτόματη κράτηση εκφόρτωσης εξ αιτίας ανωμαλίας στο σύστημα του αδρανούς αερίου σε 
πετρελαιοφόρα πλοία. 

9.3 Βαρούλκα. 

9.4 Αυτόματη συγκράτηση πλοίου με την βοήθεια βαρούλκων. 
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10. Πηδάλια. 

10.1 τύποι πηδαλίων. 

10.2 Ηλεκτρική μετάδοση με κινητήρα (ΙθΙθπίοϊογ). 

10.3 Μηχανισμός στήριξης του πηδαλίου και επιτρεπόμενες ελευθερίες, 

10.4 Ηλεκτροΰδραυλίκό πηδάλιο. 

10.5 Διάταξη στρέψης πηδαλίου με δύο έμβολα και ρόλος των αντλιών τύπου \Λ/3ϊ6ΓόυΓΓν και 
ΗΘΐθ5ΐΊ3νν. 

10.6 Περιστροφικό πτερυνιοφόρο ηλεκτροΰδραυλίκό πηδάλιο. 

10.7 Ηλεκτρικά πηδάλια. 

10.8 Επιθεωρήσεις πηδαλίων. 

10.9 Πρωραίες καιπρυμναίες έλικες (όονν -3ί!;βΓΐ1ΐΓϋεί0Γ5). 

11. Μεταφορά υγροποιημένων αερίων, ΙΝ6 ίίςυβίίθά Ν^ΐυΓΒΐ ίΡΰ ϋηυεϊϊβά ΡθίΓΟίευηι 63$ 

11.1 Δεξαμενές μεμβράνης σφαιρικές και πρισματικές, 

11.2 Αντλίες φορτίου. 

ΜΑΘΗΜΑ; ΝΑΥΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ 

Ώρες: 39 

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΥΚΛΟΥ: ΘΕΩΡΙΑ 33, ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 06 

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανανέωση, ο εμπλουτισμός και η χρήση των βασικών θεωρητικών 
γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη φοίτηση στις ΑΕΝ, ώστε οι ΜηχανικοίΑ' και Β' Τάξης του Ε.Ν., σε 
συνδυασμό με την επαγγελματική τους εμπειρία στο λειτουργικό επίπεδο να γνωρίζουν τις 
απαιτήσεις ασφαλείας για εργασία στα ηλεκτρολογικά συστήματα -μετασχηματιστές- τα εφεδρικά 
επί του πλοίου, να έχουν την ικανότητα εντοπισμού ηλεκτρικών δυσλειτουργιών - περιοχής βλαβών 
και μέτρων πρόληψης ζημιών-, και να έχουν την ικανότητα για πραγματοποίηση δοκιμών και 
μετρήσεων ηλεκτρικού εξοπλισμού. 

Τρόπος Διδασκαλίας; Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις. 

Σημείωση: Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το περιεχόμενο του μαθήματος 
από τη διδαχθεισα ύλη των ΑΕΝ. Η γνώση αυτή του λειτουργικού επιπέδου θεωρείται θεμελιώδους 
σημασίας για μεγάλο μέρος του περιεχομένου του μαθήματος στο διοικητικό επίπεδο, ώστε να 
πραγματοποιείται γρήγορη αναφορά και επανάληψή της πριν από την κάλυψη των πρόσθετων 
στοιχείων που απαιτούνται στο διοικητικό επίπεδο. Οι ώρες διδασκαλίας σε αυτά τα μαθήματα είναι 
μειωμένες, με το σκεπτικό ότι οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει περισσότερο να επανεξετάσουν παρά να 
αποκτήσουν γνώση σε αυτό το επίπεδο. 

Μέσα Διδασκαλίας: Πίνακας, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓθ]θεΐθΓ>, προβολέας διαφανειών (ονετ 
ίΊ830 ργο]6€ϊογ), Ρνο-νΐόβο, Προσομοίωση, Εργαστήριο, 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης: Γραπτές εξετάσεις. 

1. Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος. 

1.1 Βασικές Αρχές: Νόμος του Οήιη,του ΚΪΓοίΊΗοίΓ. 

1.2 Απλά προβλήματα σε κύ κλωμα εν σειρά, εν παραλλήλω και συνδυασμός κυκλωμάτων. 

1.3 Γέφυρα \Λ/03Ϊ5ΐοπ0, εφαρμογές, θερμοκρασίες, μέτρηση αντιστάσεων με χρήση γέφυρας 
νν83ΐ5ΐοπ8. 

1.4 Αρχή λειτουργίας ποτενσιόμετρου και διαιρέτη τάσης. 

1.5 Αντιστάσεις: Ενέργεια, ισχύς, απόδοση. 

2. Ηλεκτροστατική και χωρητικότητα. 

2.1 Φορτισμένα σώματα και ηλεκτροστατικά πεδία. Αρχές. 

2.2 Χωρητικότητα και πυκνωτής. 

2.3 Πυκνωτές σε σειρά και παράλληλα. Αποθηκευμένη ενέργεια σε έναν πυ κνωτή. 

2.4 Τύποι πυ κνωχών, δομή - κατασκε υ ή πυ κνωτή. 

2.5 Διηλεκτρική σταθερά. 

2.6 Τάση λειτουργίας, σταθερά χρόνου. 
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3. Ηλεκτρομαννητισμός καιετιαγωνή. 

3.1 Μαγνήτιση σιδηρομαννητικών υλικών. Ηλεκτρομαγνηΐΐκά πεδία γύρω από αγωγούς, πηνία, 
μαγνήτες. 

3.2 Μαγνητική ροή, πυκνότητα μαγνηιικού πεδίου, μαγνηχική διαπερατότητα, μαγνητικό πεδίο σε 
κινούμενους μαγνήτες. 

3.3 Καμπύλες Β/Η για πηνίο με τον πυρήνα διαφορών υλικών, κλίσεις καμπύλών. 

3.4 Βρόχος υστέρησης. 

3.5 Επαγομένη Η.Ε.Δ. σε αγωγό. Νόμος του ίβηζ. Νόμος Ρ3Γ3{]3ν. 

3.6 Αυτεπαγωγή, αμοιβαία επαγωγή. 

3.7 Δινορρεύματα, απώλειες. 

4. Θεωρία εναλλασσόμενου ρεύματος. 

4.1 Απλή γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος και η παραγόμενη ημιτονοειδής κυματομορφή, 

4.2 Τιμές κυ ματομορφής εναλλασσόμενου ρεύματος, μεγίστη τιμή, μέση τιμή, στιγμιαία τιμή, τιμή 
Γπη5, περίοδος, συχνότητα, μέτρο, φάση, διαφορά φάσης. 

4.3 Νόμοι του ΚϊΓοΗΐΊοίΐ. 

4.4 Μιγαδίκά μεγέθη. Επαγωγική, χωρητική αντίσταση, σύνθετη αντίσταση. 

4.5 Πολικά μεγέθη, αναπαράσταση διαφοράς φάσης σε απλές συνδεσμολογίες. 

4.6 Απλά κυκλώματα σε σειρά και παράλληλα με συνδυασμό στοιχείων (αντίσταση, πηνίο 
πυκνωτή), επεξήγηση του τρόπου με τον οποίο ο συντονισμός μπορεί να λάβει χώρα σε 
κυκλώματα (σειρά και παράλληλα). 

4.7 Πραγματική, φαινόμενη, άεργος ισχύς, συντελεστής ισχύος. 

4.8 Επιδερμικό φαινόμενο. 

4.9 Επίδραση αρμονικών. 

5. Μονοφασικοί μετασχηματιστές. 

5.1 Αρχή λειτουργίας. Τάση εξ επαγωγής, εξισώσεις στους μονοφασικούς μετασχηματιστές. 

5.2 Κατασκευή - δομή μετασχηματιστή, απώλειες μετασχηματιστή. 

5.3 Λόγος μετασχηματισμού, ισοδύναμο κύκλωμα. 

5.4 Αυτό μετασχηματιστής, μεταβλητός μετασχηματιστής. 

5.5 Μετασχηματιστές οργάνων, μετασχηματιστές τάσης - έντασης, προφυλάξεις από τους 
μετασχηματιστές έντασης. 

6. Τριφασική τροφοδοσία. 

6.1 Πολυφασικά συστήματα παραγωγής. 

6.2 Τριφασικός εναλλακτήρας - Διαφορά φάσεων, συνήθης χρωματικός κώδικας αγωγών φάσεων. 

6.3 Γραφική αναπαράσταση της μεταβολής της τάσης σε μία περίοδο λειτουργίας μιας τριφασικής 
γεννήτριας. 

6.4 Συνδεσμολογία αστέρα, φασικές και πολικές τάσεις - ρεύματα, σκοπός του ουδετέρου σε ένα 
σύστημα τεσσάρων αγωγών. 

6.5 Συνδεσμολογία τριγώνου. 

6.6 Ισχύς, υπολογισμοί ισχύος σε συνδεσμολογίες αστέρα-τριγώνου. 

7. Τριφασικοί μετασχηματιστές. 

7.1 Κατασκευή. 

7.2 Τριφασικοί μετασχηματιστές, συνδυασμοί συνδέσεων τριφασικών μετασχηματιστών, 
πλεονεκτήματα μετασχηματιστή τριγώνου/αστέρα με γειωμένο ουδέτερο στην πλευρά της 
χαμηλής τάσης, συνδεσμολογία ανοικτού τριγώνου. 

7.3 Να εξηγηθεί γιατί τρεις μονοφασικοί μετασχηματιστές πολλές φορές χρησιμοποιούνται αντί 
ενός τριφασικού μετασχηματιστή. 

7.4 Πιθανοί κίνδυνοι όταν χρησιμοποιούνται υδρόφυκτοι μετασχηματιστές. 

8. Ανορθωτές. 

8.1 Σκοπός των ανορθωτών, σύγχρονοι ανορθωτές, 

8.2 Επίδραση από υπερένταση και υπέρταση στους ανορθωτές. 
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8.3 Αερισμός ανορθωτών, χρησιμοποίηση μετασχηματιστών σε κυκλώματα ανορθωτών, ρύθμιση 
ανορθωτών, προστασία ανορθωτών. 

8.4 Τυπικά κυκλώματα ανορθωτή: Μονοφασική σύνδεση για ημιανόρθωση, μονοφασικό κύκλωμα 
γέφυρας για πλήρη ανόρθωση, μονοφασικός ανορθωτής γέφυρας με διπλή ανόρθωση και 
πυκνωτή κατά μήκος της εξόδου, τριφασικό κύκλωμα ανορθωτή γέφυρας κλήρους ανόρθωσης, 
τριφασική σύνδεση γέφυρας για ημιανόρθωση με αστέρα, ο οποίος συνδέεται με το 
δευτερεύοντου μετασχηματιστή. 

9. Καλώδια. 

9.1 Υλικά κατασκευής αγωγών - μονοπολικοί αγωγοί - πολλαπλών συρματιδίων - πολύκλωνα 
καλώδια. 

9.2 Εύκαμπτοι αγωγοί, κατάλληλοι τύποι, περιορισμοί στη χρήση των ευκάμπτων αγωγών. 

9.3 Ονομαστικό ρεύμα καλωδίων, παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της διατομής του 
καλωδίου. 

9.4 Συνηθισμένα υλικά που χρησιμοποιούνται για μόνωση. 

9.5 Επίδραση της θερμοκρασίας, της οξείδωσης, της φωτιάς, του πετρελαίου, του θαλασσινού 
νερού, των οξέων και των διαλυτών, των αερίων και των ατμών στη μόνωση των υλικών. 

9.6 Επικάλυψη ηλεκτρικών καλωδίων, θωράκιση καλωδίων, υλικά θωράκισης, γείωση καλωδίων. 

9.7 Δομή των καλωδίων για τη μείωση των ραδιοφωνικών παρεμβολών. 

9.8 Τρόποι όδευσης αγωγών στον χώρο του μηχανοστασίου, στον χώρο διατήρησης του φορτίου - 
δεξαμενές, στους ψυκτικούς θαλάμους αποθήκευσης. 

9.9 Κίνδυνοι ανάπτυξης δυναμικού από τη διέλευση τριφασικού απλού αγωγού καλωδίων διά 
μέσου σχάρας. 

9.10Όδευση καλωδίων διά μέσου διαφραγμάτων στους χώρους καταστρώματος. 

9.11 Ηλεκτρική παρεμβολή, συνήθεις πηγές ηλεκτρικής παρεμβολής. 

9.12 Ευαίσθητος εξοπλισμός σε ηλεκτρική παρεμβολή. 

9.13 Καλώδια πλοίων ευαίσθητα σε παρεμβολές και αναγκαίες προφυλάξεις. 

9.14 Απαιτήσεις εξοπλισμού για αποφυγή παρεμβολών στις ραδιοεπικοινωνίες. 

10* Μόνωση και όρια θερμοκρασίας* 

10.1 Χρησιμότητα των μονώσεων - ταξινόμηση μονωτικών υλικών. 

10.2 Σύγκριση ναυτικών ηλεκτρικών μονώσεων με αντίστοιχες μονώσεις στην ξηρά. 

10.3 Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή μόνωσης. 

10.4 Κρίσιμη θερμοκρασία, αύξηση της θερμοκρασίας με τη θερμοκρασία του αέρα 
περιβάλλοντος. 

10.5 Αντίσταση μόνωσης - μέτρηση της αντίστασης μόνωσης - χρησιμότητα μέτρησης αντίστασης 
μόνωσης. 

10.6 Πρακτική χρήση του Μθ^^θγ, των πολυμέτρων και των παλμογράφων. 

10-7 Ασφαλείς διαδικασίες λειτουργίας κατά την έναρξη δοκιμών με όργανα μέτρησης μόνωσης. 

11. Ερμηνεία ηλεκτρολογικών σχεδίων. 

11.1 Στοιχεία κυκλώματος-διαγράμματος, λειτουργική περιγραφή. 

11.2 Κατασκευή απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων με τη χρήση ΓθΙδγ, χρονικών και άλλων συσκευών 
κλασικού αυτοματισμού. 

12* Ισχύς σε επείγουσα ανάγκη* 

12.1 Απαιτήσεις σε ισχύ κυκλωμάτων ανάγκης. 

12.2 Βασικά και μη βασικά κυκλώματα. 

12.3 Μπαταρίες, πρωτεύοντα καιδευτερεύοντα στοιχεία. 

12.4 Συσσωρευτές μολύβδου - αλκαλικοί, περιγραφή των υλικών κατασκευής, εφαρμογές, πλεο¬ 
νεκτήματα - μειονεκτήματα. 

12.5 Στοιχεία χαμηλής αντίστασης και στοιχεία κανονικής αντίστασης, εφαρμογές των δύο τύπων. 

12.6 Συσσωρευτές με επίπεδες πλάκες, περιγραφή υλικών κατασκευής. 
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12.7 Σύνδεση στοιχείων σε σειρά και παράλληλα, μικτή συνδεσμολογία, μετρήσεις για τον 
υπολογισμό της ροής ρεύματος, πτώση τάσης και τερματικής τάσης σε συσσωρευτές των 
παραπάνω συνδεσμολογιών. 

12.8 Εφαρμογές συσσωρευτών επί του πλοίου, κανονική λειτουργία, λειτουργία έκτακτης ανάγκης 
και συστήματα μικρής πίεσης. 

12.9 Υπολογισμοί για το απαιτούμενο μέγεθος συσσωρευτή (χωρητικότητα σε ΑΗ, εκλογή τάσης). 

12.10 Μέθοδοι ελέγχου συσσωρευτών, φόρτιση-εκφόρτιση, αυτόματη σύνδεση μετά ή χωρίς 
ενδιάμεση φόρτιση. 

12.11 Απαίτηση για συσσωρευτές ανάγκης για διαφόρους τύπους πλοίων (50ΕΑ5). 

12.12 Τυπικά διαγράμματα συνδεσμολογίας, χώροι εγκατάστασης στο πλοίο, τυπικά συστήματα 
προειδοποίησης βλαβών, τοποθέτηση αποθήκευση συσσωρευτών, αερισμός, διατάξεις 
ασφαλείας συσσωρευτών. 

12.13 Συντήρηση συσσωρευτών (καθαριότητα, πλήρωση, μέτρηση ειδικού βάρους, θερμοκρασία- 
τάση λειτουργίας), 

12.14 Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος από κακή λειτουργία συσσωρευτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε ' 

Ύλη Τμήματος Χειριστών Γενικής Χρήσης 6Μ055 (6.0.0.) 

ΜΑΘΗΜΑ: 6ΜΡ55 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

1. Βασικές Αρχές Ράδιο επικοινωνιών 

2. Διεθνείς Κανόνιαμοί Ραδιοεπικοινωνιών 

3. Βασικές αρχές 6 Μ 055 

4. Επίγειες Επικοινωνίες 

5* Δορυφορικές Επικοινωνίες 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ; 60 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή και Προφορική / Πρακτική. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 ημέρα 

(Γραπτή: 2 ώρες- Πρακτική: 0 αναγκαίος χρόνος) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΗ: 100 ερωτήσεις με γνώμονα τη στοχοταξινόμηση κατά ΒίΟΟΜ (πολλαπλής επιλογής, 
εναλλακτικής απάντησης, σύντομης απάντησης). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Διεξάγεται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα του κέντρου. 


ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ: 

1) Βασικές Αρχές Ραδιοεπικοινωνιών: 10 

2) Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών: 10 

3) Βασικές αρχές 6Μ055: 10 

4) Επίγειες Επικοινωνίες: 35 

5) Δορυφορικές Επικοινωνίες: 35 


ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του τμήματος προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής 
και πρακτικής εξέτασης. 

ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ: Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, 
θα πρέπει να έχουν αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις με τις οποίες θα είναι ικανοί: 

■ Να χειρίζονται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό 6Μ055 σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς Ραδιεπικοινωνιών και να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του, 

■ Να ε κπλη ρώνου V τις λε ιτου ργικές απαιτήσε ις του 6 Μ 055. 

■ Να έχουν την κύρια ευθύνη των ραδιοεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου 
και να γνωρίζουν τις επικοινωνίες Έρευνας και Διάσωσης. 

■ Να γνωρίζουν τους τρόπους πρόληψης εκπομπής εσφαλμένων συναγερμών κινδύνου και να 
προχωρούν σε ακύρωση αυτών σύμφωνα με τους Κανονισμούς τους ψευδείς συναγερμούς. 

■ Να γνωρίζουν τα Συστήματα Αναφοράς πλοίων. 

■ Να γνωρίζουν τη διαδικασία στις επικοινωνίες για ιατρικές συμβουλές εξ αποστάσεων 
(ιατρικές ραδιο-υπηρεσιες ΤΜΑδ). 

■ Να χρησιμοποιούν τον Διεθνή Κώδικα Σημάτων και τις Πρότυπες Ναυτικές Φράσεις του ΙΜΟ. 

■ Να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για επικοινωνίες που έχουν σχέση με την ασφάλεια 
στη θάλασσα. 


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ώρες: 12 

1.1 - Ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ 

1 . Ιστορικό 

2. Γενική περιγραφή 

3. Το φυσικό μέγεθος (ΗθτόννΒΓβ) 

4. Το λογισμικό (5οί1:νν3Γθ) 

5. Η λειτου ργία του Η/Υ βήμα-βήμα 

6 . Σχέση Η/Υ με Ναυτικές Ραδιοεπικοινωνίες - Χρήση στα συστήματα 0Μ055 

1.2 - ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ 

1. Έννοια ηλεκτρομαγνητικού κύματος - Χαρακτηριστικά του - Μονάδες μέτρησης 
1, Ζώνες συχνοτήτων 

3. Τρόποι διάδοσης ήλεκτρομαγνητικών κυμάτων 

4. Συχνότητες Κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας (ΜΡ ΗΡΥΗΡ ϋΗΡδΗΡ) 

13-ΠΟΜΠΟΣ-ΔΕΚΤΗΣ 

1. Γενική περιγραφή πομπού 

2. Γενική περιγραφή δέκτη 

3. Μοδοηι 

4. Συντονισμός 

1.4-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

1 . Έννοια διαμόρφωσης 

2 . φέρον κύμα (ε3ΓΓΪθΓ) - εύρος διαύλου (ΒΒπόννϊόϊΙι) 

3. Τρόποι διαμόρφωσης (ΑΜ, ΡΜ, 55Β, Ρ5Κ, ΡΙ(5ΙΤΑί) 

4. Τάξεις εκπομπής (επίσημες ονομασίες Ρ1Β, ]3Ε, Α3Ε) - (ανεπίσημες ονομασίες ΤίΧ, 53Β, ΑΜ 

5. ΜΟΟΕΜ 

1.5 - ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

1. Ραδιοτηλεφωνία 

2 . Σύγχρονες μορφές μεταφοράς δεδομένων 

3. Ραδιοτηλετυπία 

4. Τηλετυπικά δίκτυα ξηράς 

5. Τηλεοποιοτυπία (Ρ3χ) 

6 . Ρ3Χ 5ί3η(:ΐ3Γ0ε (Οτουρ 1, 2, 3,4) 

7. Ρ5α 

8 . Δεδομένα (€ΐ3ΐ3) 

9. Μορφές επικοινωνίας (μονόδρομη, ημιαμφιδρομη, αμφίδρομη) 

10/Εννοια διαύλου 

1.6-ΚΕΡΑΙΕΣ 

1. Κύρια είδη κεραιών (Κεραίες μαστίγια νΗΡ/ΜΡ/ΗΡ, δορυφορικές κεραίες (πολυκατευθυντικές, 
κατευθυντικές) 

2. Μονωτήρες 

3. Συντήρηση 

1.7 - ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΕΣ 

1. Περιγραφή - ρόλος συσσωρευτή 

2. Βασικοί τύποι συσσωρευτών, (χαρακτηριστικά, πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα, συντήρηση) 

3. Τροφοδοτικά αδιάλειπτης τροφοδοσίας {υΡ5} 
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ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
Ώρες: 8 
2,1-ΓΕΝΙΚΑ 

1. Ναυτική Κινητή Υπηρεσία 

2. ΙΜΟ - ΙΤυ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ - ΥΕΝ (Διεθνής Συνθήκη $ΟίΑ$ (Κεφ ΙΥ-ν), Δ.Σ. $Τς\Λ/, 
Διεθνείς Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών, Κοινοτικές Οδηγίες, Εθνικοί Κανονισμοί) 

3. Εξουσία πλοιάρχου (Μ35 ϊθγ ΑυΐήοΓΐϊν) 

4. Πιστοποιητικά χειριστών ΟΜΟδδ (ΚΕΟ-ΟΟΟ-ΚΟΟ) 

5. Υπεύθυνος χειριστής συστημάτων 6Μ055 - Υποχρεώσεις γενικού χειριστή - Διόρθωση 
χρονομέτρου 

6 . Άδεια εγκατάστασης 0Μ055 (Κθάίο ϋεοηοε) 

7. Πιστοποιητικό ασφαλείας 6Μ055 (Βθόίο $3ίβΐ:ν) 

8. Βιβλία και υπηρεσιακά δημοσιεύματα 

9. Χρήση συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών σε λιμάνια και χωρικά ύδατα 

10. Ορολογία ναυτικών ραδιοεπικοινωνιών 

11. Διεθνές φωνητικό αλφάβητο 

12. Διεθνής Κώδικας Σημάτων 

13. Διεθνές φρασεολόγιο ΙΜΟ 

2.2 - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Επικοινωνίες κινδύνου (Διεθνές σήμα - Συναγερμός - Ανταπόκριση - Επιβολή σιγής - Πέρας 
διαδικασίας κινδύνου) 

2. Επικοινωνίες επείγοντος (Διεθνές σήμα - Κλήσεις - Επίδοση μηνυμάτων - Υποχρεώσεις κατά τη 
λήψη τους) 

3. Περιπτώσεις ένοπλης επίθεσης - Ανθρωπος στη θάλασσα 

4. Παροχή ιατρικής βοήθειας στη θάλασσα μέσω ραδιοεπικοινωνιών (ΥπηρεσίαΤΜΑδ-ΤβΙβΜθδΙεΕί 
Α55Ϊ5ΐ3ηθ0 δβΓνίΟβ) 

5. Επικοινωνίες ασφαλείας (Σήμα ασφαλείας - Κλήσεις - Επίδοση μηνυμάτων - Υποχρεώσεις κατά 
τη λήψη τους) 

6. Επικοινωνίες ΓΕΦΥΡΑ με ΓΕΦΥΡΑ - Το σύστημα Αυτόματης Παρακολούθησης (ΑΙ5) σαν 
ηλεκτρονικό μέσον ΓΕΦΥΡΑ με ΓΕΦΥΡΑ. 

7. Επικοινωνίες χαμηλής προτεραιότητας {§0η0Γ3ΐ οοΓΠΓηυηίε3ΐϊοη5), συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων επικοινωνιών (ρυόΐίς ςοΓΓθ 5 ροηδΕηεθ) 

δ. Ενδοεπικοινωνίες πλοίου (οηόοΒΓδ οοηη(ηυηίε3ΐίοπ5) 

9. Επικοινωνίες μεταξύ πλοίων (ΙπΐθίδήΙρ) 

2.3- ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΙΝΗΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Σταθμοί Ξηράς 

- Δορυφορικά Κέντρα Ξηράς {Ιηηη3Γ53ϊ - 005ΡΑ5/5ΑΡ5ΑΤ) 

- Σταθμοί συμβατικών επικοινωνιών (Παράκτιοι Σταθμοί ΥΗΡ / ΗΡ / ΜΡ- ΟδΤ) 

- Ελληνικοί παράκτιοι σταθμοί (Θερμοπύλες, Ολυμπία Ράδιο) 

2. Σταθμοί πλοίων (Δορυφορικοί/ συμβατικοί) 

2.4- ΚΩΔΙΚΟΙ ΚΛΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Διεθνή Διακριτικά Κλήσης (ΘβΙΙ 5ϊ§Π 5) πλοίων / παρακτίων 

2. Προσδιορισμός ΜΙΟ 

3. Προσδιορισμός Διακριτικού Αριθμού (ΜΜδΙ) παρακτίων / πλοίων / ομάδας πλοίων / ομάδας 
παρακτίων 

4. Προσδιορισμός ΙΜΝ πλοίων (ΜΕ5) / Κωδικοί πρόσβασης δορυφορικών κέντρων ξηράς {ίΕ5) 

5. Προσδιορισμός τηλετυπικών αριθμών κλήσης (βθΙοθΙΙβ) πλοίων και παρακτίων 
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6 . Κωδικοποίηση ραδίοφάρων (ΕΡΙβΒ5) 

2.5 - ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1. Εκχώρηση συχνοτήτων {ΡΓθηυΘηεν θΙΙοοθΙίοη) από ΙΤυ: 

~ΜΡ 

-ΗΡ 

- νπρ 

-υΗΡ 

-5ΗΡ 

2. Συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας: 

- ΜΡ (ΜΡ/Ρ5€, ΝΑΥΤΕΧ) 

-ΗΡ (ΗΡ/050) 

- νΗΡ (νΗΡ/0$0) 

- υΠΡ (005ΡΑ5/5ΑΡ5ΑΤ- Ιηηη3Γ53ί Ε-03ηϋ) 

-$ΗΡ($ΑΡΤ) 

3. Χρήση συχνοτήτων - Παρεμβολές - Παρενοχλήσεις - Κυρώσεις 

4. Προστασία συχνοτήτων κινδύνου και Ασφάλειας 

2.6 - ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΚΡΟΑΣΗΣ 

1. νΗΡ/050 

2. ΜΡ/050 

3. ΗΡ/050 

4. Μ5Ι (53ί0ΐνΝΕΤ, ΝΑΥΤΕΧ, ΗΡ-Μ5Ι) 

5. Ιηιη9Γ53ΐ Ν05 εοΓπηιοη εΐΊΒΡηοΙϊ 

2.7 - ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 0Μ055 

1. Πλοία υπόχρεα σε τήρηση ημερολογίου 
2- Υπεύθυνος τήρησης ημερολογίου 

3. Στοιχεία τα οποία καταχωρούνται 

4. Θεωρήσεις 

5. Έλεγχοι 

2.8 - ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΛΕΤΥΠΗΜΑΤΩΝ 

1 . Έννοια διεύθυνσης (πλήρους, τηλεγραφικής, τηλεφωνικής, χηλετυπικής) 

2. Σύνταξη συνήθων ραδιοτηλετυπικών μηνυμάτων 

2.9-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

1. Εκκαθάριση τελών ραδιοεπικοινωνιών πλοίου (οργάνωση, εκκαθαρίστρια εταιρεία (ΑΑ), 
κωδικοί ΑΑ (ΑΑΙΘ), Παροχείς υπηρεσιών Ιηηΐ3Γ53ΐ (Ι5Ρ5), μονάδα χρέωσης 50Κ). 

2. Τέλη χρεώσεων 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 6Μ055 

Ώρες: 8 

3.1-ΟΜΡ55 

1. Γενική περιγραφή 

2. Δ.Σ. 5ΑΚ 

- Οργάνωση 

- ΚΣΡΔ (ρόλος, εξοπλισμός - συνδέσεις με άλλα ΚΣΕΔ, συνδέσεις με πλοία, βάση δεδομένων 
πλοίων, περιοχές ελέγχου (5ΚΚ) 

- Διαδικασία 5ΑΘ 

- Εγχειρίδιο ΙΑΜδΑΒ 
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3. Κατηγορίες πλοίων 6Μ0$5 με βάση τους Διεθνείς, Κοινοτικούς και Εθνικούς Κανονισμούς 

4. Περιοχές πλεύσης 

5. Λειτουργικές απαιτήσεις 

6 . Οργάνωση υποδομής ξηράς (ΙΜΟ ΜΑ$ΤΕβ ΡίΑΝ) 

7. Συστήματα 6Μ055 

8 . Εξοπλισμός πλοίου ανά περιοχή πλεύσης 

9. Η σύνδεση μετο ΟΡ5 

10. Εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού 

11. Πηγές ενέργειας 

12. Μέθοδοι συντήρησης 

13. Επιθεωρήσεις (Αρχικές ετήσιες, έκτακτες) - Ρ5^5, Μνημόνια Συνεννόησης (ΜΟΙΙ) 

14. Ψευδείς συναγερμοί (Προφυλάξεις - Ακυρώσεις) 

15. Συστήματα Αναφοράς πλοίων 

3.2 - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ {ΐνΐ5Ι) 

Α-ΓΕΝΙΚΑ 

1. Κατηγορίες Μ$Ι 

2. Υπηρεσία \Λ/\Λ/Ν\Λ/5 (ΙΗΟ - \Λ/ΜΟ) 

3. ΝΑνΑΡΕΑ5 

4* Το εθελοντικό σύστημα μετεωρολογικών παρατηρήσεων ν05 

5. Υπηρεσίες παροχής οδηγιών πλεύσης (\Λ/θ3ϊΙίθγ Γουϊϊη^ 50ΓνΙαβ5) 

6 , Συστήματα Μ5Ι (6Μ055 - ΝΟΝ αΜ055) 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΠΙΓΕΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Ώρες: 28 

4*1 - Π/Δ ΜΡ-ΗΕ-νΗΡ / 05ς 

Α1. Π/ΔΜΡΗΓ 

1 . Συχνότητες 

2. Κομβία χειρισμού 

3. Εισαγωγή συχνοτήτων - Διαύλων ΐτυ 

4. Συντονισμός 

5. Περιγραφή λειτουργίας 
Α2. Π/ΔνΗΡ 

1. Συχνότητες - Δίαυλοι (ΙηΐΊ/υδΑ) - Δίαυλοι δίιηρΙθχ/ΟυρΙθχ - Ρόλος διαύλων 

2. Κομβία χειρισμού 

3. Οδηγίες καλής λειτουργίας 

4.2 ΟΙ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΤΥΠΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΕΝΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΝΒΟΡ) 

1. Κωδικοποίηση (ΒΑΟΟΟΤ) 

2. Ραδιοτηλετυπικοί κωδικοί κλήσης ($θΙθ3ΐΐ5) πλοίων/παρακτίων - Η χρήση του θπ^ννοΓΕοεΚ 

3. Μονάδες σύγχρονου ραδιοτηλετύπου - Έλεγχος μέσω λογισμικού 

4. Ραδιοτηλετυπικό ηηοόεηη - ταχύτητες 

5. Είδη ραδιοτηλετυπικής επικοινωνίας (ΡΕ^ - ΑΚΩ) - Γενική περιγραφή 
Με ιονε κτή ματα/Πλεονεκτή ματα 

6. ΡΕα 

- Κωδικοποίηση 

- Διαδικασία κλήσης και επικοινωνίας 

7. ΑΡΩ 

- Κωδικοποίηση (Διαδικασία κλήσης και επικοινωνίας ((Μ35ΐ6Γ/5ΐ3ν0,155/1Ρ5) 

8 . Παράκτιοι σταθμοί με τηλετυπία - Υποδομή ΟΛΥΜΠΙΑ ΡΑΔΙΟ - Συντμήσεις επικοινωνίας) 

9. Το ραδίοτηλέτυπο σήμερα 
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4.3 - Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗΣ ΚΛΗΣΗΣ (05€) 

1 . Γενικές αρχές - Ιστορικό 
1, Η κωδικοποίηση ^$^ 

3. ΜΜ5Ι 

4. Ταχύτητες σε ΜΡΗΡ - ΥΗΡ 

5. Καθορισμός κλήσεων (ΡΟΚΜΑΤ 5ΡΕ^IΡIΕβ) 

« Κλήση □Ι5ΤΚΕ55 

- Κλήση ΑΡΕΑ 
-Κλήση ακουρ 
-Κλήση Αί15ΗΙΡ5 
-Κλήση ΙΝΟίνίΟυΑί 
-Κλήση ΑυΤΟΡΗΟΝΕ 

6 . Χρήση τηλε-εντολών (1$ΐ / 2ηϋ ΐθΙε€οηηηη3ηΐ:ΐ5) 

7. Κατηγορίες κλήσεων (□Ι5-υκ6-$ΑΡ-Κ0υ) 

8 . Συχνότητες κινδύνου και ασφάλειας 050 

9. Συναγερμός κινδύνου - Στοιχεία που εκπέμπονται 

4.4 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1. Διαδικασία κινδύνου σε ΜΡ/ΗΡ/νΗΡ (συναγερμός - βεβαίωση λήψης από παράκτιους/πλοία - 
Περαιτέρω επικοινωνίες - Αναμεταβιβάσεις συναγερμών) 

2. Ακύρωση συναγερμών □5€ 

3. Κλήσεις επείγοντος και ασφαλείας - Στοιχεία που εκπέμπονται 

4. Διαδικασία επείγοντος/ασφαλείας σε ΜΡ/ΗΡ/νΗΡ (Κλήση 05€- Επίδοση μηνύματος) 

5. Δοκιμαστικές κλήσεις 

6 . Φυλακές ακρόασης Ρ$€ (Συχνότητες-ννΚΡΧ5) 

4.5 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 

1. Συχνότητες ΟΒΟ για δημόσια ανταπόκριση 

2. Κλήσεις δημόσιας ανταπόκρισης σε ΜΡ/ΗΡ/νΗΡ - Στοιχεία που εκπέμπονται 

3. Κλήσεις μεταξύ πλοίων σε ΜΡ/ΗΡ/ΥΗΡ - Στοιχεία που εκπέμπονται 

4.6 - ΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΟΙΟΥ 

Α - ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (ΒΑΡ-Οδ) 

Α1. ΒΑΡΑΡΒΑΚΤ 

1. Περιγραφή - Συχνότητα 

2. Β303ΓΧ-03η€ΐ 

3. Τρόπος λειτουργίας (Ενεργοποίηση - Σήμα 53Γΐ στο ραντάρ - κουκίδες, τόξα, ομόκεντροι 
κύκλοι) 

4. Εμβέλεια 

5. Δοκιμές 

6 . Συσσωρευτής 
Α2. ΑΙΒ5ΑΒΤ 

1. Το σύστημα ΑΙ5 - Περιληπτική περιγραφή / λειτουργία 

2. Το ΑΙ5-5ΑΒΤ - Περιγραφή - Συχνότητες 

3. Τρόπος λειτουργίας (Ενεργοποίηση - Περιεχόμενο κειμένου - Σύμβολο παρουσίασης σε 
ΑI5/Ε^^IΒ) 

4. Εμβέλεια 

5. Δοκιμές 

6 . Συσσωρευτής 

Α3. ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΥΗΡ 
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1 . Περιγραφή 

2. Ελάχιστες ακαιτήσεις διαύλων 

3. Τράττος καλής χρήσης 

Α4. ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
Β - ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΥΗΡ 

1 . Περιγραφή 

2. Ελάχιστες ακαιτήσεις διαύλων 

3. Συσσωρευτές (πρωτεύοντες - δευτερεύοντες) 

4. Η ενσωμάτωση της τεχνικής ϋ5€ 

Γ-ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΣ νΗΡ(νΗΡ ΕΡΙΒΒ) 

1. Βασικά χαρακτηριστικά 

2. Συναγερμός κινδύνου - στοιχεία που περιέχονται 

3. Λειτουργία 

Δ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΕΝΤΟΠΙΣΤΕΣ 

1 . Βασικά χαρακτηριστικά 

2. Στοιχεία που περιέχονται 

3. Λειτουργία 

Α5, ΕΠΙΓΕΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μ5Ι 
Α. ΝΑνΤΕΧ 

1. Γενική περιγραφή - Οργάνωση 

2. Συχνότητες (Διεθνές - Εθνικό ΝΑνΤΕΧ) 

3. Σταθμοί ΝΑΥΤΕΧ (Οργάνωση ανά ΝΑΥΑΡΕΑ, προγραμματισμός εκπομπών, εμβέλεια) 

4. Μορφή μηνυμάτων ΝΑΥΤΕΧ (Β1Β2Β3Β4) - Υποχρεωτική λήψη Μ5Ι - Ρυθμίσεις σταθμών - 
μηνυμάτων) 

5. Προτεραιότητες μηνυμάτων 

6 . Δέκτης ΝΑΥΤΕΧ (περιγραφή λειτουργίας, ρυθμίσεις, δυνατότητες, δέκτες με εκτυπωτή ή χωρίς 
εκτυπωτή) 

7. Μελλοντικά συστήματα στα ΜΡ 
Β-ΗΡ/Μ5Ι 

1. Γενική περιγραφή 

2. Συχνότητες 

3. Περιγραφή δέκτη 

4. Οργάνωση ξηράς 

5. Μελλοντικά συστήματα στα ΗΡ 
Α6. ΑΛΛΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

1 . Φορητές συσκευές υΠΡ 

ΕΝΟΤΗΤΑ: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Ώρες: 2δ 

5.1 - ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Η ανάγκη για τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους (διάδοση κυμάτων ζώνης 5ΗΡ-δορυφόροι- 
αναμεταδότες σημάτων) 

2. Ιστορικό δορυφόρων 

3. Δορυφορικές τροχιές (δορυφόροι χαμηλής-ΕΕΟ, μέσης-ΜΕΟ και γεωστατικής-ΟΕΟ τροχιάς) - 
Πλεονεκτή ματα-Μ ε ιονε κτή ματα 

4. Χαρακτηριστικά δορυφόρων (πηγές ενέργειας, διορθώσεις μέσω κέντρων ελέγχου ξηράς, 
διάρκεια ζωής κΑπ.) 

5.2 - ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6Μϋ$$ 

Α-ΣΥΣΤΗΜΑΙΝΜΑΒ5ΑΤ 

Α.1-ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
1, Ιστορικό 
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2. Οι λειτουργικές ακαιτήσεις 6Μ0$$ οι οκοιες καλύπτονται από τον Ιηηη3Γ53ΐ 
3* Γενική περιγραφή συστήματος (Χερσαίος, Δορυφορικός και Κινητός τομέας) 

4. Δορυφορικός τομέας (περιγραφή γεωστατικών δορυφόρων, παγκόσμια κάλυψη (ωκεάνιες 
περιοχές), κάλυφη με σημειακές δέσμες, γενιές δορυφόρων και δυνατότητες τους) 

5. Τομέας ξηράς (περιγραφή-ρόλος-λειτουργιες ΝΟε, 50^ Ν€$, Ι_Ε5/νΕ5 ) 

6 . Δορυφορικοί Σταθμοί ΟΤΕ (Θερμοπυλών, Νεμέας): Ιστορικό, Περιγραφή, Λειτουργία 

7. Τομέας Ναυτικής Κινητής Υπηρεσίας -γενική περιγραφή συστημάτων σε ισχύ 

8 . Συχνότητες 

9. Παρεχόμενες υπηρεσίες 
-Τηλεφωνία 
-Τηλετυπία 

- Δεδομένα χαμηλής ταχύτητας (ίδΟ) όπως οπίβϊΙ, ννσό, 5Μ5 προς κινητά τηλέφωνα 05Μ 
-Φαξ 

- Συναγερμοί κινδύνου 

- Ειδικές Υπηρεσίες 

- Δεδομένα υψηλής ταχύτητας {Η$0) για εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπωςτηλεσυνδιάσκεψη κ.λπ. 

- Παροχή ΐνΐ$Ι 

10. Συναγερμοί κινδύνου (διαδικασία, τρόποι σύνδεσης με ΚΣΕΔ) 

11. Ειδικές Υπηρεσίες (2 όί^Ιΐ: - 3 όιΕίϊ οοόε 58Γνί€β) 

12* Χρεώσεις 

Α2. ΙΝΜΑ85ΑΤ€ 

1* Γενική περιγραφή συστήματος (ϋ£Ε - ΟΤΕ, σύστημα δίοπε εηδ Εοτνν^Γό, ΙΜΝ) 

2, Παρεχόμενες υπηρεσίες (ΤίΧ, ΡΑΧ, 150) 

3, Τύποι σταθμών (Τάξης 1, 2, 3) 

4, Ενεργοποίηση σταθμού ($θΓνϊοθ ΑοΐίνΒΐίοη) 

5* Εγγραφή / Διαγραφή στο δίκτυο (ίοΕίη - ίοΕουΐ) 

6 . Διαυλοποίηση συστήματος (Ν€5 εοπΊΠΊοη εΐΊ3ηηθΙ, ΜΕ5 εΪΕηΒΐϊπΕ εΗ3ηηθΙ, ΕΕδ 5ΪΕη3ΝηΕ εΐΊ3ηηβΙ 
κλπ) 

7. Σύνδεση με <ΒΡ5 (ΔΚΡ, 50ίΑ5) 

8 . Παρεχόμενες υπηρεσίες (0Μϋ$5, ί5ϋ ΐπθηείθΓ, θηΊθϊΙ, $Μ5, ϊβίθχ, γθγποϊθ ιηοηϊϊοΓΪηΕ 
(ροΙΝη§/ρο5ϊί:ϊοη ΓοροΠ:), ίΓδεΙ^ΐΠΕ (νΜ5), πτιβΓϊΙϊηΐθ £θουηΐν (55Α5), ΜδΙ (53ίθίνΝΕΤ), ΕΙσσΐΝΕΤ 

9. Συναγερμός και ανταπόκριση κινδύνου (ενεργοποίηση συναγερμού - περιεχόμενο συναγερμού 
διαδικασία επαφής με ΚΣΕΔ - ρόλος ίΕ5 - ρόλος Ν05 “ ανταπόκριση κινδύνου) 

10. Ειδικές Υπηρεσίες υψηλής προτεραιότητας (επείγοντος, ασφαλείας) και διψήφιοι Κωδικοί 
Κλήσης τους 

11. Ειδικές Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών και διψήφιοι-τριψήφιοι κωδικοί Κλήσης τους 

12 . Το σύστημα 55Α5 (δΓιϊρ δετυτιΐγ ΑΙθΠιπε δγεΐβηη) 

13* Το σύστημα νΜ5 (νβί^θΙ Μοπϊϊογϊπε δθΓνϊοθ) 

14. Το σύστημα ίΡΙΤ (ίοί>Ε Ρ3ηΕ0 Ιά0ηΙ:ϊΓϊε3ί:ϊοη 3ηό ΤΓ3θΙ<ϊηΕ 5γ5Ϊ€ΐΎΐ) 

15* Υπηρεσία Ρ0ίίΙΝ(5-Ρ05ΙΤΙ0Ν ΒΕΡΟΚΤ - Κωδικοί πρόσβασης (ΟΝΙΟϊ) 

16. Γενικές επικοινωνίες (πλοίου-ξηράς, ξηράς-πλοίου, πλοίου-πλοίου) 

17* Υπηρεσίες δεδομένων χαμηλής ταχύτητας (θ-πίβΙΙ, 5Μ$ προς κινητά τηλέφωνα από και προς το 
πλοίο) 

18* Ρν 1;ε5ΐ / ΙϊηΚίθεί 
19. Χρεώσεις 
20* 53ίθΐγΝΕΤ 

1. Η τεχνική Ε^^ (Ομαδικές κλήσεις) 

2 . Οργάνωση υπηρεσίας 

3. Ο δέκτης ΕΟΟ - ρυθμίσεις 

4. Τα μηνύματα Ε60 - Περιεχόμενα επικεφαλίδας 

5. Προγραμματισμένες και έκτακτες εκπομπές Ε60 
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21. Δίκτυο ΡΙβθΐΝΕΤ (οργάνωση - κωδικοί πρόσβασης (ΕΝΙ05) 

Α3. ΙΝΜΑΚ5ΑΤΡ77 

1. Το 6Μ05$ και τα νέα κριτήρια συμμετοχής των νέων δορυφορικών συστημάτων 
2* Οικογένεια ΕΙβθΐ {Ρ77, Ε55. Ρ33) - Γενική περιγραφή - Δυνατότητες - Συγκρίσεις μεταξύ τους 

3. Γενική περιγραφή σταθμού Ρ77 (ΑΟυ / ΒΟυ - ΙΜΝ) 

4. Παρεχόμενες υπηρεσίες Ι50Ν / ΜΡ05 - Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα - 6Μ0$$ (ρΓθ-βιηρίϊοη) 

5. Συναγερμός και ανταπόκριση κινδύνου μέσω τηλεφωνίας (ενεργοποίηση συναγερμού - 
περιεχόμενο συναγερμού διαδικασία επαφής με ΚΣΕΔ - ρόλος ΕΕ5 - ρόλος Νϋ$ - ανταπόκριση 
κινδύνου) 

6 . Ειδικές Υπηρεσίες (2άϊ§ϊΙ: / εοόθδ) 

1. Κλήσεις ρουτίνας 
8 , Χρεώσεις 

Α4, ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΝΜΑΚ5ΑΤ 

1* Το 6Μϋ55 και τα νέα κριτήρια συμμετοχής των νέων δορυφορικών συστημάτων 

2. Οικογένεια Γΐ 0 θΐΒΓθ 3 οΙΒ 3 ηό (Γ150, 250, 500} - Γενική περιγραφή - Δυνατότητες - Συγκρίσεις μεταξύ 
τους 

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες 

4. Συναγερμός και ανταπόκριση κινδύνου μέσω τηλεφωνίας (ενεργοποίηση συναγερμού - 
περιεχόμενο συναγερμού - διαδικασία επαφής με ΚΣΕΔ - ανταπόκριση κινδύνου) 

5* Ειδικές Υπηρεσίες (Σόϊ^ϊΐ; / 3ύ\^\ί εοτΙοδ) 

6 . Κλήσεις ρουτίνας 

7. Χρεώσεις 

8 . Υπηρεσία ΟίΟΒΑίΧΡΒΕ55 

Β - ΣΥΣΤΗ ΜΑ €0$ΡΑ$/$ΑΒ$ΑΤ 

1. Ιστορικό 

2. Γενική περιγραφή (τομείς: Δορυφορικός, Χερσαίος, Κινητός) 

3. Δορυφορικός τομέας (δορυφόροι πολικής, γεωστατικής και μέσης τροχιάς - πλεονεκτήματα / 
μειονεκτήματα) 

4. Χερσαίος τομέας (κέντρα λήψης ίυτ (ΕΕΟΐυτ -ΘΕΟίυτ, ΜΕΟΐυΤ), κέντρα ελέγχου επιχειρήσεων 
Μ€€, τομέας ελέγχου ελληνικού χώρου) 

5. Κινητός τομέας: Ραδιοφάροι ΕίΤ - ΡίΒ - ΕΡΙΡΒ, γενική περιγραφή-ρόλος τους) 

6 . Συχνότητες συστήματος (406,025 - 406,028,121.5 ΜΗζ) 

7. ΕΡΙΡΒ 

- Κατηγορίες I και II (χειροκίνητης και αυτόματης ενεργοποίησης) 

- Πληροφορίες που αναγράφονται στο κέλυφος 

- Κωδικοποίηση μηνύματος (περιεχόμενο) 

- Χειροκίνητη ενεργοποίηση 

- Αυτόματη ενεργοποίηση (διαδικασία-λειτουργία μηχανισμού ΗΡυ - έλεγχος ημερομηνίας λήξης) 

- Συσσωρευτές (διάρκεια ζωής, διάρκεια λειτουργίας, αντικατάσταση) 

- Δοκιμαστικές κλήσεις - Ετήσιος έλεγχος 
δ. Η λειτουργία του συστήματος 

- Με δορυφόρους πολικής τροχιάς (φαινόμενο ΟορρΙθΓ-Τρόποι κάλυψης (Ββηΐ Ιγρε τεσΙ ΙΪΓΠΟ 
εον6Γ3§6 / ΒΐΟΓΘ 300 ΓθΓνν3Γά §Ιοό3ΐ εον0Γ3§0) - εντοπισμός ραδιοφάρου) 

- Με δορυφόρους γεωστατικής τροχιάς 

- Με δορυφόρους μέσης τροχιάς (δορυφόρους 0Ρ5) 

Γ-ΣΥΣΤΗΜΑ ΰΝ$$ (6Ρ$) 
η. 6Ρ5 


1, Ιστορικό - Γενική περιγραφή - Ρόλος 
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2 . Δορυφορικός τομέας ($ρ3€β 5 β§ιτΐθηϊ) 

3* Τομέας ελέγχου ξηράς (εοηΐτοΙ βθ^γπ&πϊ) 

4. Δέκτης 0?$ (υ5θΓ 56§ιηθηΐ) 

- Συχνότητες 

- Περιγραφή λειτουργίας του 
-Ακρίβεια 

- Σφάλματα 

-Το 6Ρ5 και το Κεφάλαιο V της ΔΣ $0ίΑ5 - Η σχέση του μετά συστήματα ΰ Μ 055 
5* Το διαφορικό 0Ρ5 (0-6Ρ5) 

Γ2. Σύστημα 6Ν55 

1, Ιστορικό - Γενική περιγραφή - Ρόλος - Συστήματα 6Ρ3 που συμμετέχουν 

2. Δορυφορικός τομέας (5ρ3€€ 5β§ΓΤΊ0Πΐ) 

3* Τομέας ελέγχου ξηράς (οοηΐΓοΙ Βθ^ιπεπΐ) 

4, Δέκτης 6Μ$$ (υ5θΓ εθ^πίθρϊ) 

- Συχνότητες 

- Περιγραφή λειτουργίας του 

- Ακρίβεια 

- Σφάλματα 

Δ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

1, Γενική περιγραφή 

2, Μελλοντική ένταξη στο Ο Μ053 

3, Περιγραφή λειτουργίας εκτός και εντός 0Μ055 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Οι παρακάτω διαδικασίες θα εκτελούνται σε όλα τα υποσυστήματα του Ωΐνΐ055 (Επίγεια, 
Δορυφορικά) με χρήση των εξομοιωτών 0Μ055 του κέντρου ή των πραγματικών συσκευών. 

1. Διαδικασία κινδύνου και ασφαλείας (συναγερμοί κινδύνου, ανταπόκριση κινδύνου, επιβολή σιγής, 

πέρας σινής) 

2. Κλήσεις Επείγοντος-Ασφαλείας (κλήσεις, επίδοση μηνυμάτων προς παράκτιο και παραπλέοντα 
πλοία) 

3. Επεξήγηση πληκτρολογίου 

4. Χρήση μενού εφαρμογών 

5. Εκμάθηση επεξεργαστών κειμένου ναυτιλιακών συστημάτων 

6 . Συντήρηση κεραιών 

7. Συντήρηση συσσωρευτών 

δ. Έλεγχος καλής λειτουργίας, μέτρα ασφαλείας 

9. Ρυθμίσεις συσκευής ΝΑΥΤΕΧ 

10. Ρυθμίσεις συσκευής Ε(50 

11. Χειρισμός των πλέον κατάλληλων συσκευών για περιπτώσεις κινδύνου πλοίων που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχή Α1, Α2, Α3 και Α4 ώστε να ενεργοποιηθεί Σταθμός Ξηράς ή ΚΣΕΔ, ή 
πλοία, καθώς επίσης και η επακόλουθη επικοινωνία μεταξύ τους. 

12. Χειρισμός των πλέον κατάλληλων συσκευών σε περιπτώσεις επείγοντος και ασφάλειας (π.χ. 
Ασθενής, Άνθρωπος στην θάλασσα, περιστατικά επικίνδυνα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κλπ) 

13. Χειρισμός των πλέον κατάλληλων συσκευών για επικοινωνίες χαμηλής προτεραιότητας 
(Μηνύματα συμφερόντων πλοίου. Δημόσια ιδιωτική ανταπόκριση κλπ). 

14. Διαδικασία Κινδύνου-Επείγοντος-Ασφαλείας σε ΜΡ-ΗΡ-νΗΡ - Ακύρωση ψευδών συναγερμών 

15. Δημόσια ανταπόκριση με 
-050 

- Ραδιοτηλεφωνία 
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- Ραδίοτηλετυπια Αββ-ΡΕΟ 

16. Χρήση συσκευών5Αβ-θ5 (λειτουργία - δοκιμή) 

17. Χρήση φορητών ΥΗΡ 

18. Χρήση αεροναυτικών διαύλων ΥΗΡ 

19. Επεξήγηση λειτουργίας των διαφόρων μονάδων Δορυφορικού Επίγειου Σταθμού Πλοίου 

20. Λειτουργία σε αδράνεια, σε εκπομπή, σε λήψη 

21. Συναγερμός και ανταπόκριση κινδύνου 

22. Ακύρωση ψευδούς συναγερμού 

23. Πρόσβαση σε Ειδικές Υπηρεσίες για περιπτώσεις επείγοντος και ασφαλείας 

24. Δημόσια ανταπόκριση (κλήσεις πλοίου-ξηράς, ξηράς-πλοίου, πλοίου-πλοίου) 

25. Δοκιμές συσκευών: Αυτοδιάγνωση (5 €ΐΡΐ0 $ΐ) - Δοκιμαστική κλήση (Τ€5ΐ οθΙΙ) 

26. Συντήρηση 

27. Χειροκίνητη ενεργοποίηση ραδιοφάρου 

28. Μηνιαία δοκιμαστική κλήση - Ετήσιος έλεγχος 

29. Έλεγχος ημερομηνίας λήξης συσσωρευτή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ ' 

Ύλη Ειδικού Τμήματος Χειριστών Γενικής Χρήσης 6Μ055 (6.0.^.) 


ΜΑΘΗΜΑ: 6ΜΡ55 

Ώρες: 49 (ημέρες 7+1 ημέρα εξετάσεων) 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: 60 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή και Προφορική / Πρακτική, 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 ΗΜΕΡΑ 

(Γραπτή: 2 ώρες- Πρακτική: Ο αναγκαίος χρόνος} 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΓΡΑΠΤΗ: 100 ερωτήσεις με γνώμονα τη στοχοταξινόμηση κατά ΒίΟΟΜ (πολλαπλής επιλογής, 
εναλλακτικής απάντησης, σύντομης απάντησης). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Διεξάγεται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα του κέντρου, 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του τμήματος προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής 
και πρακτικής εξέτασης. 

ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ: Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, 
θα πρέπει να έχουν αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις με τις οποίες θα είναι ικανοί: 

■ Να χειρίζονται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό 6Μ055 σύμφωνα με τους ισχύοντες 
Κανονισμούς Ραδιεπικοινωνιών και να κατανοούν τις δυνατότητες και τους περιορισμούς του. 

■ Να εκπληρώνουν τις λειτουργικές απαιτήσεις του βΜΟ$$. 

■ Να έχουν την κύρια ευθύνη των ραδιοεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου 
και να γνωρίζουν τις επικοινωνίες Έρευνας και Διάσωσης. 

■ Να γνωρίζουν τους τρόπους πρόληψης εκπομπής εσφαλμένων συναγερμών κινδύνου και να 
προχωρούν σε ακύρωση αυτών σύμφωνα με τους Κανονισμούς τους ψευδείς συναγερμούς. 

■ Να γνωρίζουν τα Συστήματα Αναφοράς πλοίων. 

■ Να γνωρίζουν τη διαδικασία στις επικοινωνίες για ιατρικές συμβουλές εξ αποστάσεων 
(ιατρικές ραδιο-υπηρεσίες ΤΜΑ5). 

■ Να χρησιμοποιούνταν Διεθνή Κώδικα Σημάτων και τις Πρότυπες Ναυτικές Φράσεις του ΙΜΟ. 

■ Να χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα για επικοινωνίες που έχουν σχέση με την ασφάλεια 
στη θάλασσα. 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Οι παρακάτω διαδικασίες θα εκτελούνται σε όλα τα υποσυστήματα του 0Μ055 (Επίγεια, 
Δορυφορικά) με χρήση των εξομοιωτών 0Μ055του κέντρου ή των πραγματικών συσκευών. 

1. Διαδικασία κινδύνου και ασφαλείας (συναγερμοί κινδύνου, ανταπόκριση κινδύνου, επιβολή σιγής, 
πέρας σιγής) 

2. Κλήσεις Επείγοντος-Ασφαλείας (κλήσεις, επίδοση μηνυμάτων προς παράκτιο και παραπλέ ο ντα 
πλοία) 

3. Επεξήγηση πληκτρολογίου 

4. Χρήση μενού εφαρμογών 

5. Εκμάθηση επεξεργαστών κειμένου ναυτιλιακών συστημάτων 

6. Συντήρηση κεραιών 

7. Συντήρηση συσσωρευτών 

8 . Έλεγχος καλής λειτουργίας, μέτρα ασφαλείας 

9. Ρυθμίσεις συσκευής ΝΑνΤΕΧ 

10. Ρυθμίσεις συσκευής ΕΘΘ 
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11 . Χειρισμός των πλέον κατάλληλων συσκευών '^ια περιπτώσεις κινδύνου πλοίων που 
δραστηριοποιούνται σε περιοχή Α1, Α2, Α3 και Α4 ώστε να ενέργοποιηθει Σταθμός Ξηράς ή ΚΣΕΔ, ή 
πλοία, καθώς επίσης και η επακόλουθη επικοινωνία μεταξύ τους. 

12. Χειρισμός των πλέον κατάλληλων συσκευών σε περιπτώσεις επείγοντος και ασφάλειας (π.χ. 
Ασθενής, Άνθρωπος στην θάλασσα, περιστατικά επικίνδυνα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας κλπ) 

13. Χειρισμός των πλέον κατάλληλων συσκευών για επικοινωνίες χαμηλής προτεραιότητας 
(Μηνύματα συμφερόντων πλοίου. Δημόσια ιδιωτική ανταπόκριση κλπ). 

14. Διαδικασία Κινδύνου-Επείγοντος-Ασφαλείας σε ΜΡ-ΗΡ-νΗΡ - Ακύρωση φευδών συναγερμών 

15. Δημόσια ανταπόκριση με 
-□50 

- Ραδιοτηλεφωνία 

- Ραδιοτηλετυπία Αβ^-ΡΕ^ 

16. Χρήση συσκευών$ΑΚ-θ5 (λειτουργία - δοκιμή) 

17. Χρήση φορητών ΥΗΡ 

18. Χρήση νΡΙΡ αεροναυτικών διαύλων 

19. Επεξήγηση λειτουργίας των διαφόρων μονάδων Δορυφορικού Επίγειου Σταθμού Πλοίου 

20. Λειτουργία σε αδράνεια, σε εκπομπή, σε λήψη 

21. Συναγερμός και ανταπόκριση κινδύνου 

22. Ακύρωση ψευδούς συναγερμού 

23. Πρόσβαση σε Ειδικές Υπηρεσίες για περιπτώσεις επείγοντος και ασφαλείας 

24. Δημόσια ανταπόκριση (κλήσεις πλοίου-ξηράς, ξηράς-πλοίου, πλοίου-πλοίου ) 

25. Δοκιμές συσκευών: Αυτοδιάγνωση (δείΐΐσ^ΐ) - Δοκιμαστική κλήση (Τ€5ΐ ς^ΙΙ) 

26. Συντήρηση 

27. Χειροκίνητη ενεργοποίηση ραδιοφάρου 

28. Μηνιαία δοκιμαστική κλήση - Ετήσιος έλεγχος 

29. Έλεγχος ημερομηνίας λήξης συσσωρευτή 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


23399 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ' 

Υλη Τμήματος Χειριστών Μικρής Εμβέλειας εντός περιοχών Α1 (5β€) 


ΜΑΘΗΜΑ: 6ΜΡ55 

Ώρες: 13 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: 50 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή και Προφορική / Πρακτική* 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

■ Γραπτή: Μία (01) ώρα* 

■ Πρακτική: Ο αναγκαίος χρόνος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

ΓΡΑΠΤΗ: 25 ερωτήσεις με γνώμονα τη στοχοταξινόμηση κατά ΒίΟΟΜ (πολλαπλής επιλογής, 
εναλλακτικής απάντησης, σύντομης απάντησης). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Διεξάγεται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα του κέντρου. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του τμήματος προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής 
και πρακτικής εξέτασης* 

ΣΤΟΧΟΙ-ΣΚΟΠΟΙ: 

Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, θα πρέπει να 
έχουν αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις με τις οποίες θα είναι ικανοί: 

■ Να χειρίζονται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό 6ΜΟ$$ περιοχής Α1 σύμφωνα με τους 
ισχύοντες Κανονισμούς Ραδιεπικοινωνιών και να κατανοούν τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς του, 

■ Να έχουν την κύρια ευθύνη των ραδιοεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου, 

■ Ν α δ ιακ ρ ιν ο υ ν τις π ροτε ρ α ιότη τε ς τω ν κλή σ ε ων, 

■ Να ακυρώνουν σύμφωνα με τους Κανονισμούς τους ψευδείς συναγερμούς. 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΟδδ (κεφ. IV 50ίΑ5) 

1* Γενική περιγραφή <3 Μ 055 

2. ΚΣΕΔ (ρόλος, εξοπλισμός, συνδέσεις με άλλα ΚΣΕΔ, συνδέσεις με πλοία, περιοχές ελέγχου) 

3. Κατηγορίες πλοίων 0Μ055 με βάση τους διεθνείς. Κοινοτικούς και Εθνικούς Κανονισμούς) 

4* Περιοχές <3 Μ 055 

5. Λειτουργικές απαιτήσεις 0Μ055 

6* Οργάνωση υποδομής ξηράς (ΙΜΟ ΜΑ5ΤΕΚ ΡΕΑΝ) - Σταθμοί Ξηράς - Σταθμοί πλοίων 
7* Συστήματα 6Μ055 
8* Εξοπλισμός πλοίου Α1 
9. Η σύνδεση με το <3Ρ5 

10* Διεθνή διακριτικά σήματα και κωδικοί κλήσης (Διεθνή Διακριτικά Κλήσης (οθΙΙ ει^πε) πλοίων / 
παρακτίων - Προσδιορισμός Μ10 - Προσδιορισμός Διακριτικού Αριθμού (ΜΜ5Ι) παρακτίων / 
πλοίων / ομάδας πλοίων / ομάδας παρακτίων - Κωδικοποίηση ραδιοφάρων (ορίΓδί) 

11. Εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού 
12* Πηγές ενέργειας 

13. Μέθοδοι συντήρησης 

14. Ημερολόγιο 6Μ055 (Πλοία υπόχρεα σε τήρηση ημερολογίου - Υπεύθυνος τήρησης ημερολογίου 
Στοιχεία τα οποία καταχωρούνται Θεωρήσεις - Έλεγχοι) 

15* Επιθεωρήσεις (Αρχικές, ετήσιες, έκτακτες) 

16. Πιστοποιητικό χειριστών Α1 (ΒΟ€) 





23400 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


17. Υπεύθυνος χειριστής συστημάτων 0 Μ□$$ - Υποχρεώσεις γενικού χειριστή 
18* Αδεια εγκατάστασης Ο Μ055 (ΚΒτΙϊο ίϊδσηεε) 

19. Πιστοποιητικό ασφαλείας ΟΙ\/Ι088 (β^όϊο $3ίβ1γ) 

20* Βιβλία και υπηρεσιακά δημοσιεύματα 

21. Ψευδείς συναγερμοί (Προφυλάξεις - Ακυρώσεις) 

22. Χρήση συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών σε λιμάνια και χωρικά ύδατα 

23. Ορολογία ναυτικών ραδιοεπικοινωνιών 

24. Διεθνές φωνητικό αλφάβητο 
25* Διεθνής Κώδικας Σημάτων 
26. Διεθνές φρασεολόγιο ΙΜΟ 

27* Επικοινωνίες κινδύνου (Διεθνές σήμα - Συναγερμός - Ανταπόκριση - Επιβολή σιγής - Πέρας 
διαδικασίας κινδύνου) 

28* Επικοινωνίες επείγοντος (Διεθνές σήμα - Κλήσεις - Επίδοση μηνυμάτων - Υποχρεώσεις κατά τη 
λήψη τους) 

29. Επικοινωνίες ασφοίλειας (Σήμα ασφαλείας - Κλήσεις - Επίδοση μηνυμάτων - Υποχρεώσεις κατά τη 
λήψη τους) 

30* Επικοινωνίες χαμηλής προτεραιότητας {§8Π8Γ3Ι οοιτίΓηυηΙεΒϊΙοηε), συμπεριλαμβανομένων των 
δημοσίων επικοινωνιών (ρυόΐϊε εοΓΓβΞροηδεηεε) 

31. Ενδοεπικοινωνίες πλοίου (οηόοθτδ οοΓπηηυηϊεΒϊίοηε) 

32* Επικοινωνίες μεταξύ πλοίων (ΙηΐεΓΒήϊρ) 

33. Εκκαθάριση τελών ραδιοεπικοινωνιών πλοίου (οργάνωση, εκκαθαρίστρια εταιρεία (ΑΑ), κωδικοί 
ΑΑ (ΑΑΙ€), μονάδα χρέωσης 50Β). 

34. Τέλη χρεώσεων (τέλη παρακτίου, τέλη καλωδίου) 

Β. ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ νΗΡ/050 

1. Περιληπτική περιγραφή 
2* Δίαυλοι 

3. Δίαυλοι 51 ΜΡίΕΧ=θυΡΕΕΧ 

4* Χρήση κομβίων (εΗθππθΙ, νοΙυηΐΘ, εηυεΙοΕι, 6ύΒ\ ν/θΐεΐι, ουίρυΐ) 

5. Ρόλος διαύλων 70,16 - Φυλακές ακρόασης 

6. Η τεχνική □$€ (Περιγραφή - ρόλος - Μορφή κωδικοποιημενών κλήσεων) 

Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μ5Ι) 

1. Κατηγορίες Μ5Ι 

2* Σύστημα ΝΑΥΤΕΧ (Γενική περιγραφή - Οργάνωση-Συχνότητες (Διεθνές - Εθνικό ΝΑνΤΕΧ)-Σταθμοί 
ΝΑνΤΕΧ -προγραμματισμός εκπομπών-εμβέλεια-Μορφή μηνυμάτων ΝΑΥΤΕΧ (Β1Β2Β3Β4)- 
Προτεραιότητες μηνυμάτων-Δέκτης ΝΑΥΤΕΧ (περιγραφή λειτουργίας, ρυθμίσεις, δυνατότητες, 
δέκτες με εκτυπωτή ή χωρίς εκτυπωτή)) 

Δ. ΙΝΤίδΑΤΕΕΕΙΤΕ 5Υ5ΤΕΜ ίοΓ δΕΑΡΟΗ ΑΝΟ ΡΕδΟυΕ (005ΡΑ5-5ΑΚ5ΑΤ) 

1* Ιστορικό 

2. Γενική περιγραφή (τομείς: Δορυφορικός, Χερσαίος, Κινητός) 

3* Δορυφορικός τομέας (δορυφόροι πολικής, γεωστατικής και μέσης τροχιάς - πλεονεκτήματα / 
μειονεκτήματα) 

4* Χερσαίος τομέας (κέντρα λήψης ΐυτ (ΕΕΟΐυτ -ΟΕΟΐυτ, ΜΕΟΕΟΤ), κέντρα ελέγχου επιχειρήσεων 
ΜΟε, τομέας ελέγχου ελληνικού χώρου) 

5* Κινητός τομέας: Ραδιοφάροι ΕΕΤ-ΡΕΒ-ΕΡΙΡΒ, γενική περιγραφή - ρόλος τους) 

6. Συχνότητες συστήματος (406,025 - 406,028,121.5 ΜΗζ) 

7* ΕΡΙΡΒ (Κατηγορίες I και II - Πληροφορίες που αναγράφονται στο κέλυφος - Κωδικοποίηση 
μηνύματος (περιεχόμενο) - Χειροκίνητη ενεργοποίηση - Αυτόματη ενεργοποίηση (διαδικασία - 
λειτουργία μηχανισμού ΗΗϋ) - Συσσωρευτές (διάρκεια ζωής, διάρκεια λειτουρνίας, 
αντικατάσταση) - Δοκιμαστικές κλήσεις - Ετήσιος έλεγχος) 

8* Η λειτουργία του συστήματος 
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- Με δορυφόρους ττολικής τροχιάς (φαινόμενο ΟορρΙθΓ - Τρόποι κάλυψης - εντοπισμός 
ραδιοφάρου) 

- Με δορυφόρους νεωστατικής τροχιάς (ενσωμάτωση ΰΡ5} 

- Με δορυφόρους μέσης τροχιάς (ενσωμάτωση 6Ρ5} 

Ε. ΚΑϋΑΚ 5ΑβΤ 

1, Περιγραφή - Συχνότητα 

2, Ρ303Γ Χ-03ηό 

3, Τρόπος λειτουρνιας (Ενεργοποίηση - Σήμα 53Γΐ στο ραντάρ - κουκίδες, τόξα, ομόκεντροι κύκλοι) 

4* Εμβέλεια 

5, Δοκιμές 

6, Συσσωρευτής 
ΣΤ. ΑΙ5 5ΑΡΤ 

1. Γενική περιγραφή συστήματος ΑΙ$ 

2. Γενική περιγραφή ΑΙ5 δΑΚΤ 

3. Τρόπος λειτουργίας 
Α. Εμβέλεια 

5, Δοκιμές 

6, Συσσωρευτής 

Ζ. ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ νΗΡ 
1* Περιγραφή 

2. Ελάχιστες απαιτήσεις διαύλων 

3. Συσσωρευτές (πρωτεύοντες - δεύτε ρεύοντες) 

Η. ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

1. Χειρισμός συσκευών που προβλέπονται για την περιοχή Α1 (νΗΡ/ϋδΟ-ΕΡΙίΡΒδ-ΝΑνΤΕΧ-δΑΡϊΤ- 
ΦΟΡΗΤΩΝ Π/Δ νΠΡ ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΟΝ) 

2. Χειρισμοί σε περιπτώσεις επείγοντος, ασφαλείας και κινδύνου, 

3. Χειρισμοί για εμπορική ανταπόκριση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ' 

ΥλΓ| Τμήματος Χειριστών Περιορισμένης Χρήσης 6Μ055 (Ρΐ.Ο.^.) 

ΜΑΘΗΜΑ: ΟΜΡ55 

Ώρες: 36 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: 50 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή και Προφορική / Πρακτική. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

Γραπτή: Μία (01) ώρα 
Πρακτική: Ο ανανκαιος χρόνος. 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 

ΓΡΑΠΤΗ: 50 ερωτήσεις με γνώμονα τη στοχοιαξινόμηση κατά ΒίΟΟΜ (πολλαπλής επιλογής, 
εναλλακτικής απάντησης, σύντομης απάντησης). 

ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ / ΠΡΑΚΤΙΚΗ: Διεξάγεται στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα του κέντρου. 

ΤΕΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Η τελική βαθμολογία του τμήματος προκύπτει από το μέσο όρο της γραπτής 
και πρακτικής εξέτασης, 

ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΙ: Οι σπουδαστές, μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας των παρακάτω μαθημάτων, 
θα πρέπει να έχουν αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις με τις οποίες θα είναι ικανοί: 

■ Να χειρίζονται αποτελεσματικά τον εξοπλισμό 6Μ055 περιοχής Α1 σύμφωνα με τους 
ισχύονιες Κανονισμούς Ραδιεπι κοινών ιών και να κατανοούν τις δυνατότητες και τους 
περιορισμούς του, 

■ Να έχουν την κύρια ευθύνη των ραδιοεπικοινωνιών κατά τη διάρκεια περιστατικών κινδύνου, 

■ Να διακρίνουν τις προτεραιότητες των κλήσεων, 

■ Να ακυρώνουν σύμφωνα με τους Κανονισμούς τους ψευδείς συναγερμούς. 

Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Στοιχειώδεις γνώσεις ραδιοκυμάτων [έννοια ραδιοκύματος - συχνότητα / μήκος κύματος - 
κατανομή ραδιοφάσματος (ΜΓ-ΗΡ-νΗΡ) - τρόπος διάδοσης ραδιοκυμάτων) 

2. Συχνότητες Κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας στη ζώνη ΥΗΡ - Δίαυλοι νΠΡ και ρόλος τους - Δίαυλοι 
5ΙΜΡίΕΧ/θυΡίΕΧ 

3. ΚΣΕΔ (ΚΟΟ) - Οργάνωση 5ΑΒ - Ρόλος τους' Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός τους - Μονάδες 5ΑΒ 

Β. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

1. Προτεραιότητες κλήσεων - Περιπτώσεις που δικαιολογούν τις ανάλογες προτεραιότητες 

2. Κωδικοί κλήσης σταθμών Κινητής Ναυτικής Υπηρεσίας (Διεθνή Διακριτικά Κλήσης (ε3ΐΙ £ϊ§η$) 
πλοίων / παρακτίων - Προσδιορισμός ΜΙΟ - Προσδιορισμός Διακριτικού Αριθμού (ΜΜ5Ι) 
παρακτίων / πλοίων / ομάδας πλοίων / ομάδας παρακτίων) 

3. Επικοινωνίες κινδύνου [σήμα κινδύνου - συναγερμός - βεβαίωση λήψης - επικοινωνίες που 
ακολουθούν (ανταπόκριση κινδύνου) - επιβολή σιγής - πέρας σιγής] 

4. Ψευδείς συναγερμοί-Ακυρώσεις 

5. Επικοινωνίες επείγοντος και ασφαλείας (σήμα επείγοντος / ασφαλείας - κλήσεις - επίδοση 
μηνυμάτων) 

6. Παροχή ιατρικών οδηγιών μέσω ραδιοεπικοινωνιών 

7. Επικοινωνίες ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΓΕΦΥΡΑ - Σύστημα ΑΙ5 

8. Επικοινωνίες χαμηλής προτεραιότητας (κλήσεις προς και από παράκτιους σταθμούς - κλήσεις από 
και προς τα πλοία) 

9. Χρήση συστημάτων ραδιοεπικοινωνιών σε λιμάνια και χωρικά ύδατα 

10. Άδεια σταθμού (Β30ϊο ϋεεηδθ) 
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11. Πιστοποιητικό Ασφαλείας σταθμού (ΚΒόίο $3ίθϊγ) 

12. Ημερολόγιο (5Μ055 (Τήρηση -Έλεγχοι- Στοιχεία που καταγράφονται) 

13. Έλεγχοι- Επιθεωρήσεις 

14. Βιβλία - Υπηρεσιακά δημοσιεύματα 

15. Πιστοποιητικό χειριστών περιορισμένης χρήσης (ΒΟΟ) 

16. Ορολογία ναυτικών ραδιοεπικοινωνιών 

17. Διεθνές φωνητικό αλφάβητο 

18. Διεθνής Κώδικας Σημάτων 

19. Διεθνές φρασεολόγιο ΙΜΟ 

20. Εκκαθάριση τελών ραδιοεπικοινωνιών πλοίου (οργάνωση, εκκαθαρίστρια εταιρεία (ΑΑ), κωδικοί 
ΑΑ (ΑΑΙ€), μονάδα χρέωσης 5ΡΒ). 

21. Τέλη χρεώσεων (τέλη παρακτίου, τέλη καλωδίου) 

Γ.6Μ055 

1. Γενική περιγραφή /αρχές 6Μ055 

2. Κατηγορίες πλοίων 6ΜΟ$$ / ΝΟΝ 6Μϋ$$ 

3. Περιοχές 6Μ055 

4. Λειτουργικές απαιτήσεις Ο Μ 055 

5. Συστήματα 6ΜΟ$$ 

6. Εξοπλισμός πλοίων περιοχής Α1 

7. Η σύνδεση με το ίίΡ5 - Γενική περιγραφή ΰΡ5 

8. Εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού 

9. Πηγές ενέργειας 

10. Μέθοδοι συντήρησης 

Δ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 6ΜΡ55 ΠΕΡΙΟΧΗΣ Α1 
Δ1. Π/Δ νΗΡ/05€ 

1. Περιγραφή βαθμιδών πομπού και δέκτη 

2. Διαμόρφωση ΡΜ - Πλεονεκτήματα / Μειονεκτήματα 

3. Χρήση κομβίων (νοίυιηβ, ερυεΙεΙτ, αΙΐΒπηθΙ, όυθΙ ννθΐεΚ, ουΐρυΐ, Δίαυλοι ΙηϊΙ / υ5Α) 

4. Δίαυλοι (ρόλος - δίΓηρΙθχ/όυρΙθχ) 

5. Ρόλος διαύλων 16/70 

6. Η τεχνική της Ψηφιακής επιλεκτικής κλήσης 050 (Γενική περιγραφή - ρόλος - καθορισμός κλήσεων 
- Χρήση τηλε-εντολών - Κατηγορίες κλήσεων - Δίαυλος 050 70) 

7. Συναγερμός κινδύνου Οδϋ - Στοιχεία που περιέχει ο συναγερμός - Βεβαίωση λήψ ης - Ανταπόκριση 
κινδύνου 

δ. Κλήσεις επείγοντος / ασφαλείας 050 - Στοιχεία που περιέχει η κλήση - Επίδοση μηνυμάτων 

9. Κλήσεις ^5^ για δημόσια ανταπόκριση 

10. Τήρηση φυλακής 

11. Ακύρωση ψευδούς συναγερμού 

12. Δοκιμές 

Δ2. ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ (ΕΡΙΒΒε) 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (005ΡΑ5 5ΑΒ5ΑΤ) 

1. Ιστορικό 

2. Γενική περιγραφή (τομείς: Δορυφορικός, Χερσαίος, Κινητός) 

3. Χερσαίος τομέας (κέντρα λήψης ΙϋΤ (ίΕΟίΟΤ -ΟΕΟίΟΤ, ΜΕΟίΟΤ), κέντρα ελέγχου επιχειρήσεων 
Μ00, τομέας ελέγχου ελληνικού χώρου) 

4. Κινητός τομέας: Ραδιοφάροι ΕίΤ - ΡΕΒ - ΕΡΙΒΒ, γενική περιγραφή - ρόλος τους) 

5. Συχνότητες συστήματος (406,025 - 406,028,121.5 ΜΗζ) 

6. ΕΡΙΒΒ 
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- Κατηνορίες I και II (χειροκίνητης και αυτόματης ενερνοτιοίησης) 

- Πληροφορίες κου αναγράφονται στο κέλυφος 

- Κωδικοποίηση μηνύματος (περιεχόμενο) 

- Χειροκίνητη ενεργοποίηση 

- Αυτόματη ενεργοποίηση (διαδικασία - λειτουργία μηχανισμού ΗΚυ - έλεγχος ημερομηνίας λήξης) 

- Συσσωρευτές (διάρκεια ζωής, διάρκεια λειτουργίας, αντικατάσταση) 

- Δοκιμαστικές κλήσεις - Ετήσιος έλεγχος 
7. Η λειτουργία του συστήματος 

“ Με δορυφόρους πολικής τροχιάς (φαινόμενο ϋορρΙθΓ - Τρόποι κάλυψης (Βοηΐ ίγρο γθ 3Ι ΐϊηπθ 
εονθΓ9^€ / δΐοΓθ 3ηό ίθΓνν3Γά §Ιοΐ33ΐ οονθΓ320) - εντοπιομός ραδιοφάρου) 

- Με δορυφόρους γεωστατικής τροχιάς (ενσωμάτωση ΰΡ5} 

- Με δορυφόρους μέσης τροχιάς (δορυφόρους 6Ρδ) 

Δ3. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ (5ΑΡ-05) 

ΡΑΟΑΡδΑΚΤ 

1. Περιγραφή - Συχνότητα 

2. Κ303ΓΧ-03ηό 

3. Τρόπος λειτουργίας (Ενεργοποίηση - Σήμα53Γΐ; στο ραντάρ - κουκίδες, τόξα, ομόκεντροι κύκλοι) 

4. Εμβέλεια 
5* Δοκιμές 

6. Συσσωρευτής 
ΑΙ5 5ΑΚΤ 

1, Το σύστημα ΑΙ5 - Περιληπτική περιγραφή / λειτουργία 

2, Το ΑΙ5-5ΑΡΤ - Περιγραφή - Συχνότητες 

3, Τρόπος λειτουργίας (Ενεργοποίηση - Περιεχόμενο κειμένου - Σύμβολο παρουσίασης σε 
ΑΙ5/ΕαθΙ5) 

4, Εμβέλεια 

5, Δοκιμές 

6, Συσσωρευτής 

ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΟΣ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΗΣ ΥΗΡ 

1, Περιγραφή 

2, Ελάχιστες απαιτήσεις διαύλων 

3, Τρόπος καλής χρήσης 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΕΣ ΥΗΕ 

1, Περιγραφή 

2, Ελάχιστες απαιτήσεις διαύλων 

3, Συσσωρευτές (πρωτεύοντες - δεύτε ρεύοντες) 

ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 

Δ4* ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Μ5Ι) 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1. Κατηγορίες Μ$Ι 

2. ΝΑνΑΚΕΑδ 

3. Συστήματα Μ5Ι (ΟΜ055 - ΝΟΝ 0Μ055) 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΑνΤΕΧ 

1. Γενική περιγραφή - Οργάνωση 

2. Συχνότητες (Διεθνές - Εθνικό ΝΑνΤΕΧ) 

3. Σταθμοί ΝΑνΤΕΧ (Οργάνωση ανά ΝΑνΑΡΕΑ, προγραμματισμός εκπομπών, εμβέλεια) 

4* Μορφή μηνυμάτων ΝΑνΤΕΧ (Β1Β2Β3Β4) - Υποχρεωτική λήψη Μ5Ι - Ρυθμίσεις σταθμών - 
μηνυμάτων) 

5. Προτεραιότητες μηνυμάτων 
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6. Δέκτης ΝΑΥΤΕΧ (ττερινραφή λειτουργίας, ρυθμίσεις, δυνατότητες, δέκτες με ή χωρίς εκτυπωτή) 
ΣΥΣΤΗΜΑ Ε6α 
Γενική περιγραφή 

Ε. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 
Ε1. Ικανότητα χρήσης της αγγλικής γλώσσας, προφορικά και γραπτά, για 
ικανοποιητική ανταλλαγή επικοινωνιών σχετικών με την ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα. 

1. Επεξήγηση χρήσης του διεθνή κώδικα σημάτων και των τυποποιημένων φράσεων ναυτικών 
επικοινωνιών του ΙΜΟ (δΜΟΡ). 

2, Πρότυπες αναγνωρισμένες συντμήσεις και κοινώς χρησιμοποιούμενοι υπηρεσιακοί κώδικες. 

3, Χρήση του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου. 

Ε2. Υποχρεωτικές διαδικασίες και πρακτικές. 

1. Επεξήγηση τρόπου χρήσης των υποχρεωτικών εγγράφων και εκδόσεων. 

2. Διαδικασίες τήρησης του ημερολογίου ραδιοεπικοινωνιών. 

3. Πρακτική γνώση των κανονισμών και συμφωνιών που ρυθμίζουν την ναυτική κινητή υπηρεσία. 

4. Μέθοδοι χρεώσεων ανταπόκρισης 

- διεθνές σύστημα χρεώσεων 

- κώδικας ΑΑI^ 

- νομίσματα που χρησιμοποιούνται στις διεθνείς χρεώσεις 

- έννοια των τελών ξηράς, παρακτίου σταθμού 

Ε3. Πρακτική και θεωρητική γνώση των γενικών διαδικασιών για επικοινωνίες. 

Ι.Τρόπος διάδοσης κυμάτων - εμβέλεια εκπομπών 

2. Συναγερμός κινδύνου με νΠΕ ^δ^ - Ανταπόκριση κινδύνου - Επικοινωνίες δΑΡ - Βεβαίωση λήψης 
συναγερμού - Αναμεταβιβάσεις συναγερμών. 

3. Κλήσεις επείγοντος - ασφαλείας με νΠΡ □$€ - Επίδοση μηνυμάτων. 

4. Δημόσια ανταπόκριση με ΥΗΕ Ρδα. 

5. Δοκιμαστικές κλήσεις (ϋδ€ΐθ5ΐ ε3ΐΙ - ΕΡΙΡΒ ίθ5ΐ) 

6. Ενεργοποίηση συναγερμού με ραδιοφάρο (ΕΡΙΡΒ) - Συντήρηση ραδιοφάρου (περιοδικοί έλεγχοι - 
αντικατάσταση συσσωρευτών) 

7. Χρήση $ΑΡΤ / ΑΙ$ $ΑΡΤ - Αναγνώριση σήματος $ΑΡΤ σε οθόνη ραντάρ -ΐννοια κουκίδων, τόξων, 
κύκλων - Αναγνώριση σήματος ΑΙδ 5ΑΡΤ σε οθόνη ΑΙ5 - Δοκιμές. 

8. Χρήση φορητών Π/Δ νΠΓ. 

9. Χρήση - Ρυθμίσεις δέκτη ΝΑνΤΕΧ. 

9. Ακυρώσεις συναγερμών. 

10. Ανεξάρτητες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας - Συσσωρευτές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Θ ' 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΑ Α-ν/1-1-2 ΑθνΑΝ€ΕΟ ΟΙί ΤΑΝΚΕΚ 5ΑΡΕΤΥ 

Διάρκεια σπουδών: 60 ώρες. 

Προϋποθέσεις εννοαφής : 

1. α) Τρεις (03) μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε δεξαμενόπλοια ή χημικά δεξαμενόπλοια 
β) Πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης σε δεξαμενόπλοια-χημικά δεξαμενόπλοια. 

2. Τρεις μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε πετρελαιοφόρο 

Φοιτούν: Πλοίαρχοι και Μηχανικοί πάσης τάξης, κάτοχοι πτυχίων Κυβερνητών Α', Β', Γ τάξης και 
Μηχανοδηγοί Α', Β' τάξης (οι οποίοι έχουν δικαίωμα διακυβέρνησης ή διεύθυνσης μηχανοστασίων 
πλοίων αντίστοιχα σύμφωνα με τα δικαιώματα υπηρεσίας σε πλοία που αναγράφονται στα 
κατεχόμενα αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας αυτών), Αντλιωροί. 

Αριθυός σπουδαστών : 40 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών : Σπουδαστής που θα απουσιάσει σε περισσότερες από 6 
διδακτικές ώρες υποχρεώνεται σε επαναφοίτηση. 

Εξετάσεις : Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίνονται 40 ερωτήσεις. Επιτυχημένος θεωρείται ο 
σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 28 τουλάχιστον ερωτήσεις. 

Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής θα επανεξεταστεί. 

Τρόποι διδασκαλίας : Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις διδάσκοντος, παρουσιάσεις (ροννοΓροΙηΐ). 
Μέσα διδασκαλίας : Πίνακας, προβολέας ηλεκτρονικός (03^3 ργο] 0 €ϊογ), προβολέας διαφανειών, ΟνΟ, 
προσομοίωση όπου διατίθεται (εΒΓ^ο ό^ηόΙΙπβ). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ικανότητα ασφαλούς εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των εργασιών 
φορτίου. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



1. Εξοττλισμός των δεξαμενοπλοίων και των μικτών τιλοίων (00, ΟΒΟ). 

Μελέτη σχεδίων σωληνώσεων, χαρακτηριστικών και δεξαμενών. Κατανόηση συστημάτων 
μέτρησης χωρητικότητας δεξαμενών. Κατανόηση συστημάτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
ελέγχου του φορτίου. Κατανόηση της χρησιμότητας της θερμοκρασίας στη δεξαμενή, καθώς και 
των συστημάτων ελέγχου πίεσης* Επάρκεια γνώσεων ως προς την εφαρμογή συστήματος 
ασφαλούς διαχείρισης. Γνώσεις της επίπτωσης των υγρών χύδην φορτίων σε στοιβασία, στην 
ευστάθεια του πλοίου* Συστήματα θέρμανσης φορτίου (ΐΊΘΟΐΙη^ εοίΐε). Συστήματα ερματισμού 
(03ΐΐ35ΐ: 13ηΚ δγΒίεηι). Μελέτη στα συστήματα ατμού θέρμανσης και στα συστήματα ηλεκτρονικού 
ελέγχου φορτίου. Γνώσεις στην φόρτωση και εκφόρτωση, πλήρης φόρτωση και χειρισμοί φορτίου. 
Μέτρηση φορτίου (υΙΐ3§ε-ίηη3§θ-ΐΐΊ03ί3§0/νν3ί0Γ)* Γνώσεις διαδικασιών στις μεταγγίσεις φορτίων 
από πλοίο σε πλοίο και απαραίτητες διαδικασίες, που πρέπει να τηρούνται (με πλοηγό ή χωρίς). 
Γνώσεις στον εξοπλισμό παρακολούθησης εκφόρτωσης (ΟΙΙ □ί 5 εΐΊ 3 Γ 50 Μοηίΐοπη^ ΕςυΙριηβηΐ- 
ΟΟΜΕ). Γνώσεις στα συστήματα πυρόσβεσης. Γνώσεις του συστήματος ασφαλούς διαχείρισης. 
Τύποι αντλιών φορτίου (θεωρία) και λειτουργία αυτών. Τύποι επιστομίων, υδραυλικά και 
επιστόμια με αέρα, τρόπος χειρισμού, συντήρησή τους και βλάβες. Συστήματα θέρμανσης 
φορτίου. Συστήματα αερισμού διαμερισμάτων ενδιαίτησης και δεξαμενών φορτίου - φορητοί 
ανεμιστήρες. 

2, Ικανότητα εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των εργασιών φορτίου. 

Προγραμματισμός διαδικασίας φόρτωσης και εκφόρτωσης. Υπολογισμός φορτίου. Κατάλογοι 
(€Η 8 €Κ-ίΐ 5 ΐ 5 } ασφαλείας, διαδικασία φόρτωσης- εκφόρτωσης, ρυθμίσεις καταλοίπων (είορε 
εβΐΐΠη^). Διαχωρισμός φορτίων. Μετάγγιση από πλοίο σε πλοίο, πλήρης φόρτωση, γνώση της 
επίδρασης των υγρών χύδην φορτίων στη διαγωγή του πλοίου* Απαλλαγή δεξαμενών από τα 
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εττικίνδυνα αέρια (635 ΡΓβ6ϊη§). Εξοπλισμός προστασίας περιβάλλοντος συμπεριλαμβανομένου 
εξοπλισμού παρακολούθησης εκφόρτωσης εκβολής κατοίλοίπων (00ΜΕ)- Επάρκεια εκτέλεσης 
μετρήσεων και υπολονισμών φορτίου (Οη Βθ3Γ0 Ωυ3ηΐϊΐν-0Β(Χ Β0Γη3Ϊη Οη Βθ3Γ0-ΒΟΒ). 
Σπουδαιόιηια γνώσεων περί συμβατότητας φορτίων, άιαχωρισμός φορτίων. 

3, Μικτά πλοία (ΟΟ-ΟΒΟ), 

Ημιπλήρης δεξαμενή {5ΐ3έΙί ί3ηΙ<-5ΐθ5[ΊΪη§), μεταφορά καταλοίπων (Βίορε) και ξηρού φορτίου. 
Έλεγχος κενών χώρων κατά την ταυτόχρονη μεταφορά ξηρού και υγρού φορτίου. 

4. Συστήματα αδρανούς αερίου (ΙΝΕΒΙ5Υ5ΤΕΜ). 

Σημασία για την ασφάλεια που παρέχει η ελεγχόμενη αδρανής ατμόσφαιρα, λόγοι που 
οδήγησαν στη χρήση αδρανούς αερίου, τιμές εύφλεκτης ατμόσφαιρας, τρίγωνο πυρκαγιάς, λόγοι 
μειωμένου ποσοστού οξυγόνου, διάγραμμα ευφλεκτότητας υδρογονανθράκων, ατμοσφαιρικού 
αέρα και αδρανούς αερίου, σύνθεση της ατμόσφαιρας μιας αδρανοποιημένης δεξαμενής κατά τη 
διάρκεια της φόρτωσης-εκφόρτωσης και του ερματισμού. Πηγές και σύνθεση του αδρανούς 
αερίου που χρησιμοποιείται στα πλοία. Λεπτομερής περιγραφή συστήματος αδρανούς αερίου και 
μονάδων αυτού. Σωληνώσεις διοχέτευσης αδρανούς αερίου μέχρι τη μονάδα ψύξης και 
καθαρισμού (5εΓυΐ306Γ-δ6ηΊΪ5ΐ0Γ-όΙονν6Γ5). Αναλυτική περιγραφή συστημάτων ασφαλείας της 
μονάδας και ανεμιστήρων αυτής (όβαΐί ννθΐβΓ 5831 - ρ/ν 0 γ83Ι<8γ), ο ρόλος έκαστου. Διαδικασία 
κλειστής φόρτωσης και εκφόρτωσης με αδρανές αέριο. Εκκίνηση, λειτουργία και κράτηση 
μονάδας. Συστήματα ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης και κενού (ρ/ν ν3ΐν05). Σημασία της 
εξαγωγής των υπαρχόντων αερίων κατά την αδρανοποίηση των δεξαμενών. Ασφαλείς ενέργειες σε 
περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήματος. Συντήρηση της μονάδας. Σημεία που 
παρουσιάζουν συνήθη φθορά και για ποιους λόγους. Διατήρηση της αδρανούς ατμόσφαιρας. 
Τρόποι διατήρησης της πίεσης κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Εκκαθάριση των υδρογονανθράκων 
με αδρανές αέριο {ΡυΓ§ίη^). Μεγίστη τιμή Ο 2 κατά την πλύση με αργό πετρέλαιο. Φορτία που δεν 
επιτρέπεται η πλύση με αργό πετρέλαιο (ϊε^οΐΐ). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εξοικείωση με τα φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των πετρελαιοειδών 
φορτίων. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



Ε. Φυσικές και χημικές ιδιότητες - χαρακτηριστικά φορτίων πετρελαίου, χημικά σύμβολα. 

Ιδιότητες, χαρακτηριστικά φορτίου (υγρή κατάσταση). 

Κατανόηση των πληροφοριών που περιέχονται στα Φύλλα Δεδομένων του Υλικού ασφαλείας 
(Μ3Ϊ0ΓΪ3Ι 53ί0ϊγ 03ΐ3 5Ιί00Ϊ5-Μ5Ο5). 

Ιδιότητες, χαρακτηριστικά φορτίου (αέρια κατάσταση). 

Ευφλεκτότητα, ανώτερο και κατώτερο όριο εκρηκτικότητας, εύφλεκτο μείγμα, σημείο 
ανάφλεξης, ταξινόμηση φορτίων ανάλογα με την ευφλεκτότητα και την ταχύτητα μετάδοσης της 
φλόγας. 

Μεγίστη επιτρεπόμενη ταχύτητα φόρτωσης για την αποφυγή ζημιών από την ξαφνική διακοπή 
ροής. Νόμος ΒΕΒΝΟυΐϋ. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη μέτρων προφύλαξης για την αποφυγή κινδύνων. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



6. Κίνδυνοι ανάφλεξης-έκρηξης. 

Πηγές ανάφλεξης. Κίνδυνοι τοξικότητας. Αξιολόγηση κινδύνου κατά τη διάρκεια φόρτωσης, 
εκφόρτωσης, ερματισμού και πλυσίματος δεξαμενών. 
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Εκικινδυνότητα κατά την ανάμειξη φορτίου. Κίνδυνος κατά τη συγκέντρωση αερίων στο 
κατάστρωμα και επίδραση καιρικών συνθηκών. Διαδικασίες ασφαλείας κατά τη φόρτωση- 
εκφόρτωση, καλώδιο γείωσης του πλοίου και τακτικός έλεγχος στατικού ηλεκτρισμού. Διαδικασίες 
διατήρησης ατμοσφαιρικής πίεσης. Έλεγχος στεγανότητας δεξαμενών, Διαχείριση φορτίου κατά 
την αναχώρηση - άφιξη και διάρκεια ταξιδιού, απελευθέρωση αερίων. Κατανόηση πληροφοριών 
Φύλλου Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας {Μ$0$). Σημείο ανάφλεξης, ανώτερα και κατώτερα όρια 
ανάφλεξης. 

Κίνδυνοι πυρκαγιάς που έχουν σχέση με τη διαχείριση φορτίου και τη μεταφορά επικίνδυνων 
και επιβλαβών υγρών χύδην (ΙΜ06). Πηγές ανάφλεξης και μέτρα ασφαλείας (κάπνισμα, 
αναπτήρες, μαγειρείο, μη σπινθηροβόλα εργαλεία, ατομικές ηλεκτρικές συσκευές, Η/Υ, ηλεκτρικά 
καλώδια, θερμές επιφάνειες, στατικός ηλεκτρισμός, καθοδική προστασία πλοίου, ηλεκτρικές 
θύελλες, σύνδεση πλοίου ξηράς με καλώδιο γείωσης, μονωτικής φλάντζας κ.λπ,). Γνώση και 
κατανόηση των κινδύνων της μη συμμόρφωσης με σχετικούς κανόνες-κανονισμούς, 

7, Κίνδυνοι υγείας. 

Ασφαλές όριο τοξικότητας (59Γθ Ιιγπιϊ οΓ ΐοχϊοίΐγ), δηλητηριώδη αέρια για τον ανθρώπινο 
οργανισμό, κίνδυνοι εισπνοής, κατάποσης, καύσιμα με μόλυβδο και έλλειψη οξυγόνου. 

8. Επισκευές και συντήρηση. 

Προφυλάξεις που λαμβάνονται πριν τις εργασίες και συμπλήρωση των απαραίτητων εγγράφων. 
Απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και συμπλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων για την εκτέλεση 
θερμικής εργασίας (Ηοΐ; νΥοΓΚ). 

Πιστοποιητικά απαλλαγής χώρων από επικίνδυνα αέρια (635 ΡΓθθ-εθΓΐϊίϊοΒΐθ όγ €ΐΊ0ΓηΪ5ί). 
Διαδικασία για ασφαλή είσοδο σε κλειστούς χώρους και σε χώρους για θερμική εργασία. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εφαρμογή επαγγελματικής υγιεινής και προφυλάξεις ασφάλειας. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



9. Ασφάλεια και προστασία προσωπικού. 

Γνώση και κατανόηση συστημάτων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
έκτακτης ανάγκης. Μέτρα προφύλαξης πριν και κατά τη διάρκεια επισκευαστικών εργασιών και 
συντήρησης. Μέτρα ασφαλείας για θερμές και ψυχρές εργασίες, ηλεκτρική ασφάλεια. Μέτρα 
προφύλαξης για ηλεκτρική ασφάλεια. Φορητά και μόνιμα όργανα ελέγχου μέτρησης αερίων 
φορτίου και οξυγόνου (02303Ιγζετ). Είσοδος σε αντλιοστάσια, απαραίτητοι έλεγχοι και 
απαιτούμενες ενέργειες εκτιμήσεως κινδύνου {Κί5ΐ< Α55€55ηη8ηΐ) (συμπλήρωση εγγράφου). 
Φροντίδα αερισμού σε κλειστούς χώρους, σκάλα επιβίβασης, φωτισμός, προστασία λαμπτήρων, 
επιτήρηση έντασης κάβων. Διαδικασία άφιξης και αναχώρησης από το λιμάνι, ασφαλής πρόσδεση 
πλοίου, συστήματα επικοινωνίας πλοίου και ξηράς κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Ασφαλείς 
χειρισμοί για μετάγγιση πετρελαιοειδών μεταξύ πλοίων και απαραίτητη επικοινωνία (χρήση 
ορμιδοβόλου συσκευής). Μέτρα προφύλαξης σε κλειστούς χώρους. 

Αναλυτική αναφορά στις επιθεωρήσεις νΕΤΤΙΝ6ΙΝ5ΡΕΈΤΙΟΝ-5ΪΓ0/5ΐΊΪρ5 Ιη5ρ0εΐϊοη ΡϊοροΓΐ οί 
ΟαΜΡ. 

Χρήση λειτουργίας φορητού αφρού πυρόσβεσης και λειτουργία σταθερού χημικού συστήματος. 
Συνδυασμός διαδικασιών πυρόσβεσης και τυχόν υπερχείλισης. Χρήση και σημασία της αυτόνομης 
αναπνευστικής συσκευής (ΕΓΤίβΓβθπεγ Ε5€3ρϊη§ Αϊγ ΒΓ03ΐ;ήϊη5 Αρρ3Γ3ΐυ505-ΕΕΑΒΑ), εξοπλισμός 
εκκένωσης δεξαμενής, προστατευτικά ρούχα και εξαρτήματα. Εξοπλισμός κατάσβεσης πυρκαγιάς, 
περιγραφή φορητών συσκευών και μονίμων εγκαταστάσεων κατάσβεσης πυρκαγιάς στο πλοίο και 
στην προβλήτα. Οδηγοί ασφαλείας δεξαμενοπλοίων. Χρήση του κατάλληλου Προστατευτικού 
Εξοπλισμού (ΡΡΕ). Κανονισμοί λιμένων. 
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ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



10. Έκτακτη ανάγκη, 

Προσχεδίαση* Κέντρο διεύθυνσης εκτάκτων αναγκών* Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης 
στο κατάστρωμα* Διαδικασία έκτακτης κράτησης φορτοεκφόρτωσης. Ομάδα αντιμετώπισης 
έκτακτης ανάγκης στο μηχανοστάσιο. Πυρόσβεση σε πετρελαιοφόρα. Γενικός συναγερμός. Σημεία 
συγκέντρωσης πληρώματος. Σχέδια και διαδικασίες εκτάκτων αναγκών, εναλλακτικό σχέδιο. 
Έκτακτη ανάγκη διακοπής χειρισμών φόρτωσης φορτίου (οΓβεΗεΐορ), κίνδυνος από τη δημιουργία 
υδραυλικού χτυπήματος (υδραυλική σφύρα). Έκτακτα σχέδια για τυχόν υπερχείλιση και διαρροή 
φορτίου στη θάλασσα ή σε στεγανούς χώρους. Έκτακτα σχέδια σε τυχούσα διάρρηξη μάνικας, 
σωλήνας ή επιστομίου, χώρος υποδοχής πετρελαίου από διαρροή στο σημείο φορτοεκφόρτωσης. 
Ατύχημα σε μέλος του πληρώματος, πρώτες βοήθειες, τεχνικές διάσωσης* Χρήση Φύλλου 
Δεδομένων Υλικών ασφαλείας (Μ505). 

Εξειδίκευμένες μέθοδοι κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δεξαμενόπλοια και ξηρά. Τρόποι 
συντονισμού με ξηρά, επικοινωνία με σήματα και πληροφορίες χρήσης πυροσβεστικής υπηρεσίας, 
κανονισμοί λιμένος. Μέτρα που λαμβάνονται μετά από σύγκρουση, προσάραξη ή υπερχείλιση. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Αήψη μέτρων προφύλαξης για την πρόληψη ρύπανσης περιβάλλοντος. 

ΓΝΩΣΗ -ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



11. Μέτρα περιορισμού κινδύνων ρύπανσης. 

Βασική γνώση δομής δεξαμενοπλοίου, πλήρης ενημέρωση και κατανόηση περί μέτρων 
προφύλαξης για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος, τρόποι διαχείρισης θαλασσίου 
έρματος* Σχεδίαση και χαρακτηριστικά πλοίου, επικίνδυνες και ασφαλείς ζώνες, όρια και τρόπος 
απόρριψης, τρόπος αερισμού, πλυσίματος με νερό, με αργό πετρέλαιο, κακός χειρισμός φορτίου 
και έρματος, σωστή εκτέλεση των χειρισμών σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και 
εγκαταστάσεις ξηράς, φλογοσυλλέκτες, αυτόματα ανακουφιστικά επιστόμια, έλεγχος κατά της 
διάβρωσης, σημασία συμβατικότητας υλικών. Μέτρα για την εφαρμογή διαδικασιών αναχαίτισης 
σε τυχόν υπερχείλιση. Μέτρα ελέγχου κινδύνου από τον στατικό ηλεκτρισμό, ειδικά μέτρα για τα 
μικτά πλοία στο ταξίδι με έρμα, μέτρα για τον περίοριομό των πηγών ανάφλεξης, σημασία της 
καλής επιστασίας, έλεγχος της ατμόσφαιρας των δεξαμενών χωρίς τη χρησιμοποίηση αδρανούς 
αερίου, έλεγχος της ατμόσφαιρας των δεξαμενών με τη χρησιμοποίηση αδρανούς αερίου. 

12. Αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας. 

Γνώση και κατανόηση διαδικασιών πρόληψης ρύπανσης της ατμόσφαιρας και του 
περιβάλλοντος. Κατανόηση των διαδικασιών πρόληψης ρύπανσης της ατμόσφαιρας και του 
περιβάλλοντος. Τυχόν ρύπανση, επιπτώσεις στη βιολογική αλυσίδα. Μέτρα προφύλαξης στη 
διάρκεια χειρισμών φορτίου, ειδικά μέτρα επιβαλλόμενα από τις τοπικές αρχές, κανονισμοί 
λιμένος. Καθήκοντα αξιωματικού φυλακής. Γνώση και κατανόηση της Διεθνούς Σύμβασης για 
αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία. ΜΑΗΡΟί Μδπΐΐιηβ ΡοΙΙυΐίοη, όπως 
τροποποιήθηκε. Διεθνές Πιοτοποιητικό αποφυγής ρύπανσης από πετρελαιοειδή (Ιη1;6Γη3ΐ;ϊοη3ΐ ΟϊΙ 
ΡοΙΙυΐΐοη ΡΓθνθπΐϊοη-ΙΟΡΡ). Κατάλογοι ελέγχου. 

Έκδοση και διάρκεια ισχύος. Διαχωρισιήρες νερού και ελαίου, συστήματα παρακολούθησης και 
απόρριψης νερού στη θάλασσα, σε απορριπτόμενο έρμα, επιρροή της ταχύτητας του πλοίου. 
Διεθνής Σύμβαση για την αστική ευθύνη για ζημιές από τη ρύπανση. Ενέργειες πλοιάρχου σε 
περίπτωση ρύπανσης της θάλασσας με πετρέλαιο από το πλοίο του ( υ $€6 ί 3 νν). 

Κατάλοιπα, δεξαμενές καταλοίπων, τρόποι διαχωρισμού. Μέτρα κατά την εξάντληση νερού από 
τις δεξαμενές (όορ3ΐΐ35ΐιηδ), 
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Επίδραση στην οργανική αλυσίδα από απόρριψη πετρΕλαίου και χημικά δίοίλυτικά μέσα. 

13. Πλύση μ£ αργό πετρέλαιο ΕΟ\Α/ ΟίΙ 

Πλεονεκτήματα με την πλύση πετρελαίου. Τύποι πετρελαίου ακατάλληλοι για πλύση (Ι560ΤΤ). 
Ιδιότητα του πετρελαίου να διαλύει κηρώδη κατάλοιπα. Μείωση της διάβρωσης με πλύση 
πετρελαίου. Αποφυγή απόρριψης καταλοίπων. Μειονεκτήματα πλύσης με αργό πετρέλαιο. 
Μονοσταδιακή πλύση, τύποι μηχανημάτων πλύσης, κατάστασης δεξαμενής πριν την πλύση, 
χρόνος πλύσης και από τι εξαρτάται. Πολύ σταδιακή πλύση, χρονική διάρκεια καθαρισμού, τρόπος 
πλύσης με προγραμματισμένη πλύση, ρύθμισης γωνίας πλύσης των δεξαμενών. 

Αποστράγγιση, σπουδαιότητα της διαγωγής του πλοίου και της πίεσης και θερμοκρασίας 
κατάθλιψης, λειτουργία εγχυτήρων (τζιφάρια) για αποστράγγιση (πλεονεκτήματα - 
μειονεκτήματα)* Σειρά πλύσης των δεξαμενών, λόγοι που επιβάλλουν τη σειρά πλύσης. Εφαρμογή 
της διαδικασίας πλύσης με φορτίο ^ΟVV με διαφορετικά φορτία, Τρόποι επικοινωνίας κατά τη 
λειτουργία του συστήματος. 

Ορισμός του ακάθαρτου έρματος. Χρονικά διαστήματα που πρέπει να πλένονται οι δεξαμενές. 
Επιθεώρηση των δεξαμενών που πλύθηκαν. 

Διεθνείς Κανονισμοί περί απορρίψεων. 

Αποφυγή ρύπανσης της ατμόσφαιρας του λιμανιού με υδρογονάνθρακες. 

Σημεία τοποθέτησης των μηχανημάτων πλύσης. Μελέτη εγχειριδίου λειτουργίας των 
μηχανημάτων 00νν, χαρακτηριστικά και στοιχεία κατασκευής, απαιτούμενες πιέσεις, χρήσεις* 
Μονάδες κίνησης των μηχανημάτων πλύσης. Μετρητές δεξαμενών, τρόποι μέτρησης, ηλεκτρονικοί 
μετρητές και μέτρησης κενού (ίΙίίΑΘΕ). Πολλαπλή αποστράγγιση, λόγοι που την επιβάλλουν, 
ανάγκη αποστράγγισης σωληνώσεων και τρόποι διάθεσης των υπολειμμάτων φορτίου. 

14. Ερματισμός - Αφερματισμός - Τύποι δεξαμενών έρματος. 

Ερματισμός στη διάρκεια εκφόρτωσης (ιαυτοχρόνως) και λόγοι που τον επιβάλλουν. 
Ερματισμός στο τέλος της εκφόρτωσης. Αλλαγή έρματος εν πλω. Αποφυγή ρύπανσης, εφαρμογή 
κανονισμών απόρριψης. 

Δίκτυο ερματισμού* Πλύση με νερό των δεξαμενών που έχουν καθαριστεί με €θνν. 

Επανακαθορισμός της δεξαμενής. Αλλαγή έρματος, εφαρμογή και αναφορά των ανάλογων 
κανονισμών. Μεταφορά της αρχικής ποσότητας έρματος στις δεξαμενές καταλοίπων. Διοχέτευση 
των καταλοίπων έρματος στις δεξαμενές καταλοίπων. Χρησιμοποίηση αντλιών αποστράγγισης. 
Μετάγγιση καταλοίπων έρματος και τυχόν καταλοίπων του αντλιοστασίου στις δεξαμενές 
καταλοίπων. Τελικός καθαρισμός γραμμών φορτίου και αποστράγγιση αυτών. Δίκτυο άντλησης 
του νερού πλύσης από τις δεξαμενές καθαρού έρματος. Συγκέντρωση καταλοίπων και διάθεση 
αυτών σε υποδοχές ξηράς. Απόρριψη καθαρού έρματος, τήρηση διεθνών κανονισμών. 

Γνώση της χωρητικότητας των δεξαμενών, νέα συστήματα διαχείρισης έρματος, διατήρηση και 
καταγραφή αρχείου (^Iθ^η θχοή3η§ε ύοΙΙθδΐ ΓθοοΓό). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Παρακολούθηση και έλεγχος σε συμμόρφωση με τις νομοθετικές 
απαιτήσεις. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



15. Διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί. 

Αναλυτική αναφορά στη Διεθνή Σύμβαση για αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από τα 
πλοία (ΜΑΚΡΟί), όπως τροποποιήθηκε. Διεθνές Πιστοποιητικό αποφυγής ρύπανσης από 
πετρελαιοειδή, έκδοση και διάρκεια ισχύος. Έλεγχος διαδικασιών από ναυλωτές νΕΤΤΙΝ6 
ΙΝ5ΡΕ€ΤΙΟΝ. Κατάλογοι ελέγχου* 

Επάρκεια στη χρήση των κωδικών και σχετικών εγγράφων (IΒ^-I6^)* 

Γνώση και κατανόηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες/κανονισμούς. 
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Διεθνείς και εθνικοί κανόνες που δίέπουν τον ερματισμό και αφερματισμό του πλοίου, 
καταγραφή και διατήρηση αρχείου* 

Νέα συστήματα διαχείρισης θαλασσίου έρματος και αλλαγής αυτού με καθαρό εν πλω. 

16. Βιβλίο πετρελαίου^ ΒΟβ ΝΟ 1 για το μηχανοστάσιο, II για το κατάστρωμα. 

Αναλυτική αναφορά στον τρόπο συμπλήρωσης σύμφωνα με τις Διεθνείς Συμβάσεις για τις 
διάφορες κατηγορίες πλοίων. 

17. Απαιτούμενοι έλεγχοι. 

Πριν από τον κατάπλου, πριν από την έναρξη και το τέλος λειτουργίας με μετά τον απόπλου, 

πριν από τη φόρτωση-εκφόρτωση και κατά τη διάρκεια πλύσης με €θνν. Συνεχείς έλεγχοι για την 
ποιότητα-πίεση του αδρανούς αερίου στη συσκευή μέτρησης και έλεγχος της περιεκτικότητας 
πετρελαίου στο έρμα. Γνώση και κατανόηση κινδύνων της μη συμμόρφωσης με σχετικούς κανόνες- 
κανονισμούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
Α-ν/1-1-3 ΑΟνΑΝΟΕΟ εΠΕΜΙΟΑί ΤΑΝΚΕΚ 5ΑΡΕΤΥ 

Διάρκεια σπουδών: 48 ώρες 
Προϋποθέσεις εννραΦής: 

1. α) 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε χημικά δεξαμενόπλοια 

ή 

β} Πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης σε δεξαμενόπλοιο-χημικό. 

2. Τρεις μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε χημικά δεξαμενόπλοια 
Φοιτούν: Πλοίαρχοι και Μηχανικοί πάσης τάξης. 

Αριθιαός σπουδαστών : 40 

Διάρκεια εξέτασης : Μια ώρα. Αριθαός ερωτήσεων : 24 

Επιτυχημένος θεωρείται ο σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 17 τουλάχιστον ερωτήσεις. 
Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών : 5. Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 5 διδακτικές 
ώρες υποχρεούται σ' επαναφοίτηση. Σε περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής θα επανεξεταστεί. 
Τρόποι διδασκαλίας : Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις διδάσκοντος, παρουσιάσεις (ροννοΓροϊηΐ). 
Μέσα διδασκαλίας : Πίνακας, προβολέας ηλεκτρονικός (031:3 ργο]θ€ϊογ), προβολέας διαφανειών, ονο, 
προσομοίωση όπου διατίθεται (ο^γ^ο ΙίθηόΝηβ). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ικανότητα ασφαλούς εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των εργασιών 
φορτίου. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



1, Ικανότητα εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των εργασιών φορτίου. 

Γνώση των κατασκευαστικών χαρακτηριστικών των δεξαμενοπλοίων. 

Φόρτωση-εκφόρτωση, διαχείριση φορτίου, τύποι αντλιών και αντλιοστάσια. Κατάσταση 
φορτίου κατά τη μεταφορά. Απαιτήσεις κατά τη μεταφορά φυτικών και ζωικών ελαίων. Γνώση 
υπολονισμού φορτίου. Προγραμματισμός φόρτωσης και εκφόρτωσης. Γνώση χρησιμοποίησης του 
μηχανισμού ελέγχου του πλοίου. Πλύση των δεξαμενών και αποθήκευση αποπλυμάτων (5ΐορ5). 
Ικανότητα χρήσης των τρόπων αφύγρανσης και χημικού καθαρισμού (κίνδυνοι αυτών). Ικανότητα 
διατήρησης των δεξαμενών σε αδράνεια. Συστήματα περιβαλλοντικού ελέγχου δεξαμενής 
φορτίου. Συστήματα αερισμού των δεξαμενών φορτίου. Γνώση συστημάτων μετάγγισης από πλοίο 
σε πλοίο. Γνώσεις στη συμβατότητα φορτίων. Γνώση ανάπτυξης και εφαρμογής σχεδίων εργασιών 
φορτίου, διαδικασίες και κατάλογοι ελέγχου, ικανότητας υπολογισμού και χρήσης συστημάτων 
παρακολουθησης-ανίχνευσης αερίου, όργανα και εξοπλισμός, ικανότητα διαχείρισης και 
επίβλεψης προσωπικού με ευθύνες σχετικά με το φορτίο, συστήματα πυρόσβεσης. Συστήματα 
θέρμανσης με ατμό. Συστήματα διαχείρισης καταλοίπων. Επάρκεια και εφαρμογή συστήματος 
ασφαλούς διαχείρισης. Έλεγχος και διαδικασίες πριν την είσοδο σε αντλιοστάσια και κλειστούς 
χώρους. Θέρμανση και φύξη φορτίου. Διαδικασία απόρριψης αποπλυμάτων. Δειγματοληψία 
φορτίου. Διευθέτηση έρματος και σεντινών. 

Εκφόρτωση, αποστράγνιση και πρόπλυση από βλαβερά υγρά φορτία (Νοχΐου5 ίϊςυίό 
5υ05ΐ:3Π€θ5-Νί5). Γνώση του τρόπου, με τον οποίο μεταφέρονταιτα διαφορετικά φορτία με χημικά 
πλοία. 

2. Σχεδίαση και εξοπλισμός δεξαμενοπλοίων μεταφοράς χημικών προϊόντων. 

Περιγραφή και μελέτη κατασκευαστικών χαρακτηριστικών χημικών δεξαμενοπλοίων. 

Μελέτη δικτύων φόρτωσης-εκφόριωσης, αντλιών, κατασκευής δεξαμενών, ειδικών 
επιχρισμάτων δεξαμενών και μελέτη τυχόν υπερχείλισης. Τύποι αντλιών για εκφόρτωση ειδικών 
πτητικών φορτίων. Επάρκεια εκτέλεσης μετρήσεων και υπολογισμών φορτίου (Οη Βο3γ 0 ΘυΒπΙϊίγ- 
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ΟΒΟ, ΒθΓΠθϊη Οη Βθ3ΓεΙ-ΚΟΒ). Συστήματα πλύσης των δεξαμενών και απαλλαγής αυτών από 
επικίνδυνα αέρια (635ΡΓ0έ)* 

Διεθνείς και εθνικοί κανόνες που διέπουν τον ερματισμό και τον αφερματισμό, γ^ώση της 
χωρητικότητας των δεξαμενών, νέα συστήματα διαχείρισης έρματος, διατήρηση και καταγραφή 
αρχείου. 

Εξαερισμός δεξαμενών και προστασία χώρων ενδιαίτησης από τυχόν επικίνδυνα αέρια. 
Συμβατικά και ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης της στάθμης, της θερμοκρασίας και της 
ποσότητας του φορτίου. Ασφάλεια των ηλεκτρικών συστημάτων. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εξοικείωση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες των χημικών φορτίων. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



3. Φυσικές ιδιότητες χημικών προϊόντων. 

Ιδιότητες, χαρακτηριστικά φορτίου (υγρή κατάσταση). 

Ιδιότητες, χαρακτηριστικά φορτίου (αέρια κατάσταση). Σημείο ανάφλεξης, ανώτερα και 
κατώτερα όρια ανάφλεξης* 

Πτητικότητα, τάση κορεσμένων ατμών, λανθάνουσα θερμότητα και εξάτμιση. 

Ευφλεκτότητα, ανώτερο και κατώτερο όριο εκρηκτικότητας, εύφλεκτο μείγμα, σημείο 
ανάφλεξης, ταξινόμηση φορτίων ανάλογα με την ευφλεκτότητα και ταχύτητα μετάδοσης της 
φλόγας, αντιδραστικότητα φορτίων, φορτία χαμηλού σημείου βρασμού, φορτία υψηλής 
πυκνότητας, στερεοποιημένα φορτία και πολύ μερισμένα φορτία. Μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα 
ροής κατά τη φόρχωση-εκφόρτωση* Απότομη διακοπή ροής φαινόμενο υδραυλικού χτυπήματος, 
κατανόηση πληροφοριών στο Φύλλο Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας (ΜβϊθγϊθΙ $3ίθΐν Ρ3ΐ3 5 Ιί00ϊ5- 
Μ505). 

4. Χημικές ιδιότητες χημικών προϊόντων. 

Στοιχεία, άτομα και ατομικό βάρος, επιρροή αυτών στα χημικά φορτία. 

Χημικές ενώσεις, χημικοί δεσμοί, σθένος, μοριακό βάρος* 

Κεκορεσμένοι, ακόρεστοι και αρωματικοί υδρογονάνθρακες, εφαρμογή στα φορτία των 
χημικών. 

Αληθής πίεση αερίων (ΪΓυε ΥΒροΓ ΡΓ055υΓ0-ΤνΡ). 

Οξέα, βάσεις, άλατα, ρΗ, οξείδωση και χημικές αντιδράσεις. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη προληπτικών μέτρων και πρόληψη κινδύνων. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



5. Κίνδυνοι. 

Αξιολόγηση κινδύνου. Πηγές ανάφλεξης και μέτρα ασφαλείας (κάπνισμα, αναπτήρες, μαγειρείο, 
μη σπινθηροβόλα εργαλεία, ατομικές ηλεκτρικές συσκευές, Η/Υ, ηλεκτρικά καλώδια, 
αυτανάφλεξη, θερμές επιφάνειες, στατικός ηλεκτρισμός, καθοδική προστασία πλοίου κ*λπ*)* 
Επεξήγηση του φαινομένου της έκρηξης. 

Κίνδυνοι χημικών αντιδράσεων* Αυτοαντιδραση. Επιδράσεις της θερμοκρασίας. Αντιδράσεις του 
φορτίου με νερό, αέρα και άλλα διάφορα χημικά. 

Κίνδυνοι διάβρωσης* Προσβολή των υλικών κατασκευής των δεξαμενών* Επιδράσεις της 
περιεκτικότητας του φορτίου σε διαφορετικές ουσίες* 

Φορτία υψηλής πυκνότητας (Ιιΐ§Η όβηδίΐγ οθΓβοβδ}* 

6. Κίνδυνοι υγείας. 

Επιπτώσεις στον άνθρωπο η επαφή με τα χημικά προϊόντα, τρόποι προφύλαξης (κατάλληλα 
ρούχα, γάντια κ.λπ.). Τοξικότητα, ασφαλές όριο τοξικότητας. Ηλεκτροστατικοί κίνδυνοι, διάβρωση. 
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φορτία χαμηλού σημείου βρασμού, φορτία υψηλής πυκνότητας, στερεοποιημένα-κολυμερισμένα 
φορτία, γνώση και κατανόηση κινδύνων της μη συμμόρφωσης με σχετικούς κανόνες* 

Δηλητηριάσεις, επαφή με το δέρμα-μάτια, εισπνοή. Ανεπάρκεια οξυγόνου, συνέπειες και 
τρόποι αντίδρασης, παροχή πρώτων βοηθειών* Φαρμακείο. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εφαρμογή επαγγελματικής υγείας και προφυλάξεις ασφάλειας. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



7, Ασφάλεια και προστασία προσωπικού. 

Γνώση και κατανόηση συστημάτων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
έκτακτης ανάγκης. Μέτρα προφύλαξης πριν και κατά τη διάρκεια επισκευαστικών εργασιών. 
Συντήρηση συστημάτων άντλησης, σωληνώσεων και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Όργανα 
παρακολούθησης της ευφλεκτότητας του οξυγόνου και ρυθμίσεις αυτών (ε3ΐί0Γ3ΐϊοη). Ατομικός 
εξοπλισμός ασφαλείας (προστατευτικές στολές, αναπνευστικές συσκευές εγκεκριμένου τύπου και 
αναπνευστικές συσκευές διαφυγής). Συνολικός εξοπλισμός διάσωσης και αναζωογόνησης. 
Εξοπλισμός καταπολέμησης πυρκαγιάς. Μέτρα προφύλαξης κατά την είσοδο σε κλειστούς χώρους, 
αναπνευστικές συσκευές, θερμές και ψυχρές εργασίες και ηλεκτρική ασφάλεια* Χρήση κατάλληλου 
προστατευτικού εξοπλισμού (ΡθΓ5οη3ΐ ΡΓΟΐθοΙινβ Εςυϊριηβηΐ-ΡΡΕ). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



8.Έκτακτη ανάγκη. 

Κατανόηση και γνώση του σχεδίου έκτακτης ανάγκης. 

Τρόπος άμεσης διακοπής φορτοεκφόρτωσης. 

Ενέργειες που λαμβάνονται σε περίπτωση αποτυχίας συστημάτων φορτοεκφόρτωσης. 

Κατανόηση σύνδεσης και διαδικασίες ασφαλείας πλοίου-ξηράς και μεταξύ πλοίων. Απόρριψη 
φορτίου (ϋβίΙϊεοηίπβ εθΓ^ο)* 

Απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση ανωμαλίας στους χειρισμούς φορτοεκφόρτωσης* 

Γνώση καταπολέμησης της φωτιάς σε πλοία μεταφοράς χημικών. 

Ενέργειες σε περίπτωση έκρηξης, χημικής αντίδρασης, προσάραξης, υπερχείλισης ή διαρροής 
φορτίου. Γνώση χρήσης Φύλλου Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας και απαιτήσεις στοιβασίας (Μ505). 
Αντιδραστικότητα φορτίου, διάσωση σε κλειστούς χώρους και πυρόσβεση σε χημικά* 

Διαδικασίες παροχής πρώτων βοηθειών με βάση τον ιατρικό οδηγό πρώτων βοηθειών για 
χρήση σε ατυχήματα με επικίνδυνα φορτία (Μ0€ΐιε3ΐ ΡιγεΙ Αίό 6υΐόθ-ΜΡΑ6). 

Γνώση στη χρησιμοποίηση των αναπνευστικών συσκευών και στη διάσωση από κλειστούς 
χώρους. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη μέτρων προφύλαξης ρύπανσης του περιβάλλοντος. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



9. Κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ατμόσφαιρα. 

Κατανόηση διαδικασιών πρόληψης ρύπανσης ατμόσφαιρας και περιβάλλοντος. Επιπτώσεις που 
έχει στους ανθρώπους και στη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα η ρύπανση της θάλασσας από 
χημικά, επίδραση του ειδικού βάρους σε τυχόν ρύπανση. 

Επίδραση της ατμόσφαιρας από πτητικά υγρά και τυχόν διαρροή ατμών* Νέοι τρόποι 
διαχείρισης θαλασσίου έρματος. 

Απόρριψη στη θάλασσα επιβλαβών υγρών ουσιών (Νί5). 
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10. ΠΕριοριομύς των κινδύνων, 

Αδρανοποιηση δεξαμενών. Συστήματα αδρανούς αερίου και αζώτου (ΙηοΓΐ (535)* 

Σύνθεση αδρανούς αερίου. Επιτρεπόμενα ποσοστά σύνθεσης αδρανών αερίων και 
ενερνοκοίηση συνανερμού σε περίπτωση επικίνδυνης περιεκτικότητας αερίων. 

Γενική περινραφή αδρανούς αερίου. Χειρισμοί συστήματος αδρανούς αερίου. Μόνιμοί και 
φορητοί μετρητές οξυνονού, τρόποι χρήσεως και έλενχοί σωστής λειτουργίας αυτών. Έλεγχος 
δεξαμενών χωρίς τη χρησιμοποίηση αδρανούς αερίου. Μέτρα για την αποφυγή υγρασίας. Μέτρα 
για την αποφυγή στατικού ηλεκτρισμού και συνέπειες δημιουργίας του. Κατάκλιση χημικής 
δεξαμενής με νερό για απομάκρυνση του αέρα. Συμβατικότητα χημικών προϊόντων, πιθανότητα 
ανάμειξης και ασυμβατότητα προϊόντων για αποφυγής τυχόν χημικής αντίδρασης. Πολυμερισμός. 
Ειδικά υλικά κατασκευής δεξαμενών προς αποφυγή διάβρωσης. Συστήματα παρακολούθησης 
αποβλήτων (ΟϊΙ ϋί5€ΐΊ3Γ00 Μοηϊϊοπη^ ΕηυϊρπΊοηΐ-ΟΡΜΕ). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Παρακολούθηση και έλεγχος της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές 
απαιτήσεις. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



11. Κανονισμοί ασφαλείας. 

Γνώση και κατανόηση κινδύνων της μη συμμόρφωσης με σχετικούς κανόνες-κανονισμούς. Τοπικοί 
και διεθνείς κανόνες. Κανονισμοί ρύπανσης. Οδηγός ασφάλειας πλοίων μεταφοράς χημικών 
(1.0.5.). Κατάλογοι ελέγχου για διάφορες διαδικασίες (φόρτωση από ξηρά, από πλοίο, αλλαγή 
έρματος ενπλω, ερματισμός, αφερματισμός). 

12. Διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί. 

Αναλυτική αναφορά στη σύμβαση για αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία 
(ΜΑβΡΟί, όπως τροποποιήθηκε). Διεθνές Πιστοποιητικό αποφυγής ρύπανσης από πετρελαιοειδή, 
έκδοση και διάρκεια ισχύος, νθϊΐίπβ ϊηδρθοΐίοη (001ΜΡ). 

Έλεγχος διαδικασιών από ναυλωτές. Κατάλογοι ελέγχου. Επάρκεια στη χρήση του κώδικα ΙΒ€ 
(ίηίθΓη3Ϊΐοη3ΐ €οόθ ΐοΓ εοηδΐΓυεΐϊοη 3ηό θηυϊρπτίΒηΐ οί δΐιιρε) και σχετικών εγγράφων. Καθορισμός 
των δεξαμενών αποβλήτων. 

Γνώση και κατανόηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες - κανονισμούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΑ ' 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΕ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΑ 
Α-ν/1-2-2 ΑΟνΑΝΟΕΟ ίΙΟυΕΠΕΟ 6Α$ ΤΑΝΚΕΚ 5ΑΡΕΤΥ 

Διάρκεια σπουδών: 60 ώρες. 

Προϋποθέσεις εννοαφής: 

1. α) 3 μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρο ή 

β) Πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης σε υγραεριοφόρα. 

2. Τρεις μήνες θαλάσσια υπηρεσία σε υγραεριοφόρο 
Φοιτούν : Πλοίαρχοι και μηχανικοί πάσης τάξης. 

Αριθυός σπουδαστών : 40 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών : 6. Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 6 διδακτικές 
ώρες υποχρεώνεται σ' επαναφοίτηση. 

Είετάσεις : Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίνονται 24 ερωτήσεις. Επιτυχημένος θεωρείται ο 
σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 17 τουλάχιστον ερωτήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο 
σπουδαστής θα επανεξεταστεί. 

Τρόποι διδασκαλίας : Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις διδάσκοντος, παρουσιάσεις (ροννεΓροΙηΐ). 
Μέσα διδασκαλίας : Πίνακας, προβολέας ηλεκτρονικός (τΙθίο ργο]Θ€ϊογ), προβολέας διαφανειών, ΟνΟ, 
προσομοίωση όπου διατίθεται (ε3Γ§ο ΐΊ3ηάΝη§). 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ικανότητα ασφαλούς παρακολούθησης όλων των εργασιών φορτίου. 

ΓΝΩΣΗ -ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



1, Ικανότητα εκτέλεσης και παρακολούθησης όλων των εργασιών φορτίου. 

Περιγραφή και γενική διάταξη δεξαμενοπλοίων υγραεριοφόρων. 

Τρόποι εκφόρτωσης: Ασκώντας πίεση ατμών, με άντληση, με άντληση και προώθηση με όοο5Ϊ6Γ 
ρυητρ. 

Γνώση-κατανόηση: Σχεδίων, συστημάτων, εξοπλισμού, χειρισμού φορτίου, αντλιών φορτίου 
(γνώση θεωρίας των χαρακτηριστικών τους), διατάξεις άντλησης, μέγιστης ταχύτητας φόρτωσης- 
εκφόρτωσης προς αποφυγή ζημιών από ξαφνική διακοπή της ροής, συνδέσεις 
διαστολής/συστολής (ολισθαινούσες), συστήματα σωληνώσεων και επιστομίων, συστημάτων 
μέτρησης και πίεσης, συστημάτων διατήρησης της θερμοκρασίας, συστημάτων ανίχνευσης αερίου, 
συστημάτων ερματισμού, επανυγροποίησης, διαδικασίες αποστράγγισης και συστημάτων 
Διακοπής Έκτακτης Ανάγκης (ΕιπθΓ^βηον 5Ηυϊ Οοννη^ΕδΟ) υγραεριοφόρων πλοίων. 

Γνώση και κατανόηση γενικών διατάξεων περί φόρτωσης-εκφόρτωσης του πλοίου, σωστή 
επικοινωνία, διατήρηση των δεξαμενών σε κατάσταση ικανή για επαναφόρτωση, διαδικασία 
απαλλαγής των δεξαμενών από τα επικίνδυνα αέρια. 

Υπολογισμός και κατανόηση του ανώτατου ορίου φορτώσεως των δεξαμενών λαμβάνοντας 
υπόψη την πυκνότητα, τη θερμοκρασία, τους νόμους των αερίων και το σχήμα των δεξαμενών. 

Διαδικασία για την αλλαγή φορτίου και καθαρισμό των δεξαμενών, γνώση ισοβύθισης και 
ευστάθειας του πλοίου κατά τη φόρτωση-εκφόρτωση. Θέση ελλιμενισμού και φόρτωσης. 
Προετοιμασία προ ελλιμενισμού (θέρμανση, αδράνεια, απελευθέρωση αερίου ). 

Επάρκεια εφαρμογής ασφαλών διαδικασιών και διαφόρων εΗθεΙ^Ιιεΐε περί επιθεώρησης 
δεξαμενών, εφοδιασμού με καύσιμα, ψύξης, αφερματισμού, προετοιμασίας προ ελλιμενισμού, 
συστήματος εξαερισμού φορτίου και μεταφοράς από πλοίο σε πλοίο. 

Γνώση συστημάτων συσκευών διαστολής, παραπέτασμα φωτιάς (σήτα) και μέτρησης 
επιφάνειας (υΙΙθβθ). Παρακολούθηση κατά την εξάτμιση και τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας. 

Μετάγγιση από πλοίο σε πλοίο, υπολογισμός βρασμού φορτίου. 

Διαδικασία §35 ίΓθ 0 ίη§, καταγραφή σε αρχείο. 
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Σύστημα Γ 8 ΐίςυ 6 ί 3 €ΐίοη, βοηθητικά συστήματα και ανακουφιστικές βαλβίδες αυτού. 

Εκάρκεια εκτέλεσης μετρήσεων εναπομείναντος ποσοτήτων στο πλοίο ΚΟΒ (ΚσπΊθΐη Οη Βο^τέΙ) 
και ΟΒΟ (Οη Βο 3 γο 1 ΟυΒηίϊΐγ), υπολογισμοί σε περίπτωση βρασμού φορτίου. 

Συστήματα επανυγροποίησης, λειτουργία εγκατάστασης επανυγροποίησης και έλεγχος 
εξάτμισης (Ι^οΐΙ οΐΐ εοηΐΓοΙ). 

Ατμοποίηση υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΙΝΟ). 

Γνώση χρησιμοποίησης ατμοποιημενών αερίων ως καύσιμη ύλη λεβήτων και συσκευών 
ασφαλείας. 

Συστήματα μέτρησης στάθμης φορτίου (ηλεκτρονικά^ με πλωτήρες, υπερηχητικοί μετρητές), 
συστήματα ελέγχου διοξειδίου του άνθρακα. 

Περιγραφή παραλαβής δειγμάτων φορτίου, σφράγισμα αυτών. 

2. Εξοπλισμός και χαρακτηριστικά υγραεριοφόρων πλοίων. 

Τύποι υγραεριοφόρων (ΡυΙΙγ ρΓθ£5υηζ0ϋ ίΡΟ - ΡυΙΙγ ρΓθ$£υηζεά εΙιΙοΓϊηε ^ί 2 -5βηηϊ-ρΓ055υη5θδ 
§ 35 ε 3 ΓΠ 6 Γ 5 “ δθΓπΙ ρΓ€ 55 υΓϊζ 8(:1 ίΡ 6 /ίΕ 6 - 58 πηί-ρΓθ 55 υΓΪ 58 ΐΙ εοηηΙ}Ιη 8 δ ^ 35 /εΐΊ 8 ΐτίίε 3 ΐ - ΡυΙΙγ 
ΓβΡΓΪ§ 8 Γ 3 ΐ: 8 τΙ € 3 ΓΠ 8 Γ 5 - ΡυΙΙγ Γ 8 ίπ§ 8 Γ 3 ΐ 80 ίΝ 6 , ίΡ 6 ε 3 ΓΓΪ 8 Γ 5 ), πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
εκάστου εξ αυτών και προδιαγραφές μεταφοράς διαφορετικών φορτίων σύμφωνα με τις οδηγίες 
του ΙΜΟ. 

Είδη δεξαμενών: Ενσωματωμένες δεξαμενές, δεξαμενές με μεμβράνη (υλικό-πλεονεκτήματα), 
δεξαμενές με ημιμεμβράνη και ανεξάρτητες δεξαμενές τύπου Α, Β (πρισματικές), € (σφαιρικές) - 
υλικό κατασκευής και πλεονεκτήματα εκάστης εξ αυτών. 

3. Συστήματα αδρανούς αερίου (ΙΝΕβΤ6Α5), σύστημα αζώτου. 

Τρόποι παραγωγής αδρανών αερίων: Από καυσαέρια, από τον ατμοσφαιρικό αέρα αφαιρώντας 
το οξυγόνο και με άζωτο. 

Επιτρεπόμενα ποσοστά σύνθεσης αδρανών αερίων και ενεργοποίηση συναγερμού σε 
περίπτωση επικίνδυνης περιεκτικότητας αερίων. 

Λεπτομερής περιγραφή συστήματος αδρανούς αερίου και μονάδων αυτού. Σωληνώσεις 
διοχέτευσης αδρανούς αερίου μέχρι τη μονάδα φύξης και καθαρισμού. Αναλυτική περιγραφή 
συστημάτων ασφαλείας της μονάδας και ανεμιστήρων αυτής. Εκκίνηση. Λειτουργία και κράτηση 
μονάδας. Ασφαλείς ενέργειες σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας του συστήματος. Συντήρηση της 
μονάδας. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εξοικείωση με τις φυσικές και χημικές ιδιότητες φορτίου 
υνραεριοφόρου πλοίου. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



4. Φυσικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγροποιημένων αερίων και των ατμών αυτών. 

Ιδιότητες, χαρακτηριστικά φορτίου (αέρια, υγραέρια κατάσταση). 

Αναφορά στα είδη φορτίων και στις ιδιότητες αυτών: ίΡ <3 (ϋηυβΐΐθό ΡθΐΓοΙουητι 63 £), ιδιότητες, 
χαρακτηριστικά φορτίου (υγρή κατάσταση). 

ίΝΐ3 (ϋηυβίίβοΙ Ν 3 ΐ:υΓ 3 ΐ 63 $), ίΕ 6 (ϋςυθίϊθό ΕΐΕιγΙβηθ 63 $), ΝΗβ (ΑπΊΠΠοηΙο), 6 ί 2 ( 6 ΗΙθΓΐηθ), 
παραδείγματα κάποιας πίεσης αερίου σε 37,8 και του σημείου βρασμού. Διάγραμμα ροής 
αερίων (οΙΙ ^ 3 $ ίΐονν όΐΒ^ΓθΓη). Υπολογισμοί βρασμού φορτίου. 

Πυκνότητες υγρών και ατμών, σημείο δρόσου (όυσ ροίηΐ), σημείο φυσαλίδων (όυόόΐθ ροϊηΙ:), 
ανάμειξη αερίων, επανυγροποίηση και ψύξη αερίων, οριακή θερμοκρασία και πίεση αερίων, 
σημεία ανάφλεξης, πολύ μερισμός, ανώτερα και κατώτερα όρια έκρηξης, θερμοκρασίες 
αυτανάφλεξης και αερίων, πίεση κεκορεσμένου ατμού, νόμοι και διαγράμματα βασικής 
θερμοδυναμικής, μονάδες θερμοδυναμικής, επίπτωση χαμηλής θερμοκρασίας (ράγισμα), λίπανση 
συμπιεστών, σύστημα ενυδάτωσης, επεξήγηση και χρησιμότητα των διαγραμμάτων ΜΟίίΙΕΒ, 
Νόμος του ΟΑΙΤΟΝ, Νόμοι των ιδανικών αερίων, συμπίεση-ψύξη αερίων, υγροποίηση αερίων, ροή 
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των υνρών, Νόμος ΒΕΚΝυίίΙ, φύση και ιδιότητες διαλυτών, επιπτώσεις χαμηλών θερμοκρασιών 
(ράγίσμα), συντελεστής διαστολής, πτητικότητα φορτίων, σημείο βρασμού, επίδραση της πίεσης 
στο σημείο βρασμού, λανθάνουσα θερμότητα και εξάτμιση, κατανόηση πληροφοριών που 
περιέχονιαι στο Φύλλο άεδο μενών Υλικών Ασφαλείας (Μ$0$). 

5, Χημικές ιδιότητες των υγροποιημένων αερίων και ατμών. 

Χημική δομή ίων αερίων, χημικές ενώσεις - χημικοί δεσμοί - σθένος, μοριακό βάρος. Χημικές 
αντιδράσεις, καταλύτες, κεκορεσμένοι-ακόρεστοι και αρωματικοί υδρονονάνθρακες. 

Διαλύματα και ιδιότητες τους. Διαλυτότητα των αερίων στα υγρά. 

Πυκνότητα διαλυμάτων και επίδρασή της από τη θερμοκρασία και την περιεκτικότητα σε 
διαλυμένες ουσίες. Επίδραση των διαλυμένων ουσιών στα σημεία τήξης και βρασμού του 
διαλύματος. Επίδραση της υγρασίας και αφαίρεση αυτής από τις δεξαμενές. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη μέτρων προφύλαξης-αποφυγή κινδύνων. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



6, Μέτρα περιορισμού κινδύνων ρύπανσης και ανάφλεξης-έκρηξης. 

Βασική γνώση δομής υγραεριοφόρου, πλήρης ενημέρωση και κατανόηση περί μέτρων 
προφύλαξης για την πρόληψη ρύπανσης του περιβάλλοντος, αναφλεξιμότητας, έκρηξης, 
τοξικότητας, αντιδραστικότητας, διαβρωστικότητας και ηλεκτροστατικών κινδύνων, κατανόηση 
περί των πολυμερισμένων φορτίων, σχεδίασης και χαρακτηριστικών πλοίου, διαχωριστικών 
φρεατίων ασφαλείας (στεγανά συγκρούσεων-^οίί0Γ^13^η5), επικίνδυνων και ασφαλών ζωνών, 
κενών χώρων (κενοί χώροι-νοϊδ δροεθΕ), Γνώση και αποφυγή δημιουργίας εύφλεκτης 
ατμόσφαιρας στο κατάστρωμα και στην περιοχή εγκαταστάσεων ξηράς σε περίπτωση διαφυγής 
φορτίου. 

Πηγές ανάφλεξης και αντίστοιχα μέτρα ασφαλείας (κάπνισμα - σπίρτα αναπτήρες, ραδιόφωνα, 
φακοί, υπολογιστές, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικά καλώδια), μη οπινθηροβόλα εργαλεία, 
ανόδια καθοδικής προστασίας δεξαμενών, κίνδυνοι από θερμές επιφάνειες, στατικός ηλεκτρισμός, 
καθοδική προστασία πλοίου και προβλήτας, ηλεκτρική εκκένωση από κεραυνούς, θύελλες και 
ελικόπτερο. 

7, Κίνδυνοι υγείας. 

Τοξικότητα, οξείες και χρόνιες επιδράσεις της τοξικότητας, δηλητήρια που επηρεάζουν τον 
ανθρώπινο οργανισμό, επεξήγηση της έννοιας του ασφαλούς ορίου τοξικότητας (Τίν). 

Κίνδυνοι, προφυλάξεις και πρώτες βοήθειες από επαφή, εισπνοή και επίδραση στην επιδερμίδα 
τοξικών ουσιών. Γνώση και κατανόηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εφαρμογή επαγγελματικής υγιεινής και λήψη μέτρων ασφαλείας. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



8, Ασφάλεια και προστασία προσωπικού. 

Γνώση και κατανόηση συστημάτων ασφαλείας συμπεριλαμβανομένου του συστήματος 
έκτακτης ανάγκης. 

Απαιτούμενες προφυλάξεις κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. 

Κατάλογος ελέγχου για διάφορες διαδικασίες [φόρτωση από ξηρά, φόρτωση από πλοίο, 
ερματισμό, αφερματισμό, ψύξη δεξαμενών, ενανυγροποίηση (ΓθΙιηυθΐθοΐίοη)], 

Ανώτερο και κατώτερο όριο ευφλεκτότητας. Εύφλεκτο μείγμα, ταχύτητα μετάδοσης της φλόγας. 
Διαδικασία έκτακτης κράτησης κατά τη φόρτωση “Εκφόρτωση. 

Μόνιμο σύστημα ανίχνευσης αερίων. 
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ΑκσραίΓητες γνώσεις ττερίτων ακολουθούμενων πρακτικών ασφοΑείας όταν το πλοίο βρίσκεται 
οε εγκαταστάσεις ξηράς. 

Σύστημα έκτακτης ανάγκης κράτησης λειτουργίας λόγω χαμηλής πίεσης δεξαμενών ή 
υδραυλικού χτυπήματος. 

Σύστη μα ψεκασμού για την αποφυγή σχηματισμού πάγου. 

Γνώση και κατανόηση των ασφαλών πρακτικών εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης κινδύνων και της προσωπικής ασφάλειας στο πλοίο. 

Μέτρα προφύλαξης πριν και κατά τη διάρκεια επισκευαστικών εργασιών και συντήρησης. 
Μέτρα ασφαλείας για θερμές και ψυχρές εργασίες, ηλεκτρική ασφάλεια. Μέτρα προφύλαξης για 
ηλεκτρική ασφάλεια. Φορητά και μόνιμα όργανα ελέγχου μέτρησης αερίων φορτίου και οξυγόνου. 
Είσοδος σε αντλιοστάσια -σε κλειστούς χώρους και (συμπεριλαμβανομένης της ορθής χρήσης 
διαφορετικών τύπων αναπνευστικών συσκευών), απαραίτητοι έλεγχοι και απαιτούμενες ενέργειες 
(συμπλήρωση εγγράφων), φροντίδα αερισμού και μέτρα προφύλαξης που λαμβάνονται κατά την 
είσοδο σε κλειστούς χώρους (χώρος συμπιεστή), φωτισμός, προστασία λαμπτήρων, επιτήρηση 
κάβων. Χρήση κατάλληλου Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (Ρ6Γ$οη3ΐ Ρτοΐετΐινθ 
ΕςυφΓηθηΐ-ΡΡΕ). 

Μέτρα προφύλαξης για κρυοπαγήματα εγκαυμάτων από τυχόν επαφή με παγωμένο φορτίο, 
γνώση του Ιατρικού Οδηγού Πρώτων Βοηθειών στα επικίνδυνα φορτία (Μ9ΐ:6Π3ΐ Ρϊγξϊ Α\ό 6υϊδε- 
ΜΓΑ6). 

Σωστή χρήση ατομικού εξοπλισμού παρακολούθησης τοξικότητας. Διαδικασία άφιξης και 
αναχώρησης από το λιμάνι, ασφαλής πρόσδεση πλοίου, συστήματα επικοινωνίας πλοίου και ξηράς 
κατά τη φόρτωση και εκφόρτωση. Ασφαλείς χειρισμοί για μετάγγιση φορτίου μεταξύ πλοίων και 
απαραίτητη επικοινωνία. 

Χρήση λειτουργίας φορητού αφρού πυρόσβεσης και λειτουργία σταθερού χημικού συστήματος. 
Συνδυασμός διαδικασιών πυρόσβεσης και τυχόν υπερχείλισης. 

Γνώση και κατανόηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες-κανονισμούς. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



9. Γνώση και κατανόηση του εξοπλισμού ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης του πλοίου. 

Γνώση πινάκων παροχής στοιχείων, που αφορούν στο φορτίο και πινάκων προειδοποίησης 
κινδύνων. 

Μέτρα και διαδικασίες που καίρνονται για την είσοδο σε κλειστούς χώρους και κατά την 
επισκευή και συντήρηση συστημάτων φορτίου. 

Ικανότητα ρύθμισης (εδΙίόΓθΐίοη) και χρήσης συστημάτων, οργάνων εξοπλισμού, 
παρακολούθησης και ανίχνευσης αερίων (§35 όθΐθεΐοΓδ). 

Γνώση λειτουργίας και ρύθμισης των μονίμων και φορητών οργάνων μέτρησης αερίων φορτίου, 
του εξοπλισμού ασφαλείας προσωπικού, της αυτόνομης αναπνευστικής συσκευής, της συσκευής 
οξυγόνου και του εξοπλισμού διάσωσης. 

Γνώση λειτουργίας του μόνιμου και φορητού εξοπλισμού κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο πλοίο 
και στην προβλήτα. 

Προσχεδίαση έκτακτης ανάγκης, λόγοι που την επιβάλλουν. 

Κέντρο διεύθυνσης επιχειρήσεων, σημείο συγκέντρωσης ομάδων έκτακτης ανάγκης στο 
κατάστρωμα-μηχανοστάσιο (εφεδρική ομάδα). 

Σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης διακοπής φορτίου (κίνδυνοι από τη δημιουργία υδραυλικού 
χτυπήματος). 

Γνώση και κατανόηση της πυρόσβεσης σε υγραεριοφόρα πλοία. 
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Σχεδιασμός αντιμετώιΐιοης ηυρκανιάς, σύγκρουσης, κροσάραξης, διαρροής νερού σε 
διάφορους χώρους του πλοίου, διαρροής φορτίου σε στεγανά του πλοίου (νοϊί] δρ^εο) και τυχόν 
υπερχείλισης. Απόρριφη φορτίου στη θάλασσα ίϊθίΐΪ5οη). 

Εξειδίκευμένοίτρόποι κατάσβεσης πυρκανιάς σε υγραεριοφόρα πλοία. 

Τεχνικές διάσωσης, πρώτες βοήθειες σε μέλος του πληρώματος. 

Συντονισμός με την ξηρά για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη μέτρων προφύλαξής, πρόληψη ρύπανσης περιβάλλοντος. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



10, Κίνδυνοί για το περιβάλλον. 

Κατανόηση διαδικασιών πρόληψης ρύπανσης περιβάλλοντος* 

Επίδραση στην οργανική αλυσίδα από τυχόν διαρροής-απόρριψης υγρών-αερίων. 

Διεθνείς και εθνικοί κανόνες που διέπουν τον ερματισμό και τον αφερματισμό, αλλαγή έρματος 
εν πλω, γνώση της χωρητικότητας των δεξαμενών, διατήρηση και καταγραφή αρχείου. 

Νέοι τρόποι διαχείρισης θαλασσίου έρματος. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Παρακολούθηση και έλεγχος της συμμόρφωσης με τις νομοθετικές 
απαιτήσεις. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



11, Διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί. 

Σύμβαση για αποφυγή της ρύπανσης της θάλασσας από τα πλοία, (ΜΑΡΙΡΟΙ όπως 
τροποποιήθηκε). Πιστοποιήσεις και επιθεωρήσεις ιηδρεεΐΐοη, κανονισμοί λιμένων. 

Επάρκεια στη χρήση των κωδικών και σχετικών εγγράφων (IΒ^-I^^ ΙπΐθΓηΗΐϊοπΒΐ ^οάθ ίοΓ ΐΐπθ 
€οη3ΐΓυεΐϊοη). 

Γνώση και κατανόηση των κινδύνων μη συμμόρφωσης με τους σχετικούς κανόνες/κανονισμούς. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΒ ' 

ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΕΝ6ΙΝΕ δΙΜΠίΑΤΟβ) ΚΑΙ 

ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 


Αριθυό^ σκουδαστών : 5 έως 10 άτομα που θα εκτιαιδεύονται ταυτόχρονα στον προσομοιωτή 
Διάρκεια εκπαίδευσης : 48 ώρες 

Προϋποθέσεις εννραφης : Δίπλωιια Α' ή Β' Μηχανικού. 

Λειτουρνία προσομοιωτή : Ο προσομοιωτής θα λειτουρνει πρωί και απόγευμα καθημερινά. Οι ώρες 
διδασκαλίας για κάθε ξεχωριστή ομάδα θα καθορίζονται στα ωρολόγια προγράμματα εκπαίδευσης. 
Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερο από το 1/10 των ωρών διδασκαλίας δεν δικαιούται να 
λάβει μέρος στις εξετάσεις. 

Εξετάσεις : Οι εξετάσεις θα γίνονται προφορικά-πρακτικά-γραπτά κατά την τελευταία ημέρα της 
εκπαίδευσης από τους εκπαιδευτές καθηγητές και θα αναφέρονται σε ολόκληρο το φάσμα της 
διδαχθείσας ύλης. Σπουδαστής που ο μέσος όρος της βαθμολογίας των βαθμολογητών καθηγητών 
δεν είναι προβίβάσιμος υποχρεούται σε επαναφοίτηση. 

Αντικειίιενικός σκοπός : Στο τέλος της εκπαίδευσης πρέπει οι εκπαιδευθέντες σπουδαστές να είναι 
ικανοί να χειρίζονται τον προσομοιωτή, να αξιολογούν σωστά τόσο τις φωτεινές όσο και ηχητικές 
ενδείξεις σε περίπτωση βλαβών και να προβαίνουν στις σωστές ενέργειες ώστε να αποκαθιστούν τις 
βλάβες. 

Τρόπος εκπαίδευσης : Η διδασκαλία στον προσομοιωτή θα γίνεται με επίδειξη-εκμάθηση χειρισμού 
καθώς και εντατική πρακτική εξάσκηση σε κάθε ξεχωριστή μονάδα συστήματος. Οι ασκήσεις που θα 
επακολουθούν θα δίνουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές καθηγητές να συζητούν, να επιλύουν 
τυχόν απορίες καθώς και να εντοπίζουν εσφαλμένες ενέργειες των εκπαιδευομένων κατά τη διάρκεια 
των ασκήσεων. 


ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 


ΜΑΘΗΜΑ 

01.1 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (ΕΚΜ) 


ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 

ΚΥΚΛΟΥ 

18 

ΘΕΩΡΙΑ 

18 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

0 



Τρόπος Διδασκαλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, 

Μέσα Διδασκαλίας 

Προσομοιωτής Μηχανοστασίου, προβολέας δεδομένων {άΒίΒ ρΓθ]θθΐθΓ), Πίνακας. 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης Εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 


1.1 ΗΓΕΣΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Επαρκής ννώση της διαγείρισης και κατάρτισης του προσωπικού του πλοίου 

Οργάνωση του πληρώματος, δομή του οργανισμού, ευθύνες 

Περιγραφή τυπικής οργάνωσης επί του πλοίου. 

Εξήγηση του επιπέδου Διοίκησης, θέσεις και περιγραφή των ρόλων 
Εξήγηση του επιχειρησιακού επίπεδου, θέσεις και περιγραφή των ρόλων 
Εξήγηση επίπεδου υποστήριξης, θέσεις και περιγραφή των ρόλων 
Περιγραφή ιεραρχίας 

Πολιτισμική συνείδηση, εγγενή χαρακτηριστικά, στάσεις και συμπεριφορές, διαπολιτισμική 
επικοινωνία 

Εξήγηση της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης 
Παραδείγματα από εγγενή πολιτιστικά γνωρίσματα 

Εξήγηση της σύνδεσης μεταξύ εγγενών στάσεων, γνωρισμάτων και συμπεριφορών. 

Περιγραφή της ιδιαίτερης προσοχής που απαιτείται στην διαπολιτισμική επικοινωνία, ιδίως επί του 
πλοίου 

Κατάσταση πλοίου, άτυπες κοινωνικές δομές επί του πλοίου. 
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Περιγραφή κοινών άτυπων δομών με πολυπολιτισμικάπληρώματα. 

Εξήγηση γιατί άτυπες κοινωνικές δομές θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να επιτρέπονται 
Περιγραφή των δράσεων για τη βελτίωση των διαπολιτισμικών σχέσεων 

Ανθρώπινο λάθος, επίγνωση της κατάστασης, ευαισθητοποίηση στους αυτοματισμούς, 
εφ η συχασ μός, πλή ξη. 

Εξήγηση των όρων"3εΐιν0 ίθΐΙυτοΒ" (έμπρακτη διαχειριστική αποτυχία) και "Ιβϊθπϊ εοηΡϊϊΐοη5·' 
(λανθάνουσα λειτουργική παθογένεια). 

Εξήγηση θγγογ 5 οί οιτιί55ίοη (λάθη παράλειψης) καΐθΓΓ0Γ5 οί €θηΊΓΤΊ]55ΐοη (λάθη διάπραξης) 
Περιγραφή και εξήγηση μιας τυπικής αλυσίδας σφαλμάτων* 

Εξήγηση της επίγνωσης της κατάστασης και παράθεση ενός παραδείγματος επί του πλοίου. 
Περιγραφή των δράσεων ύστερα από το «παρ 'ολίγον» (παρ' ολίγον ατύχημα, οιονεί ατύχημα)* 
Περιγραφή σύνδεσης μεταξύ αυτοματισμών, εφησυχασμού και πλήξης. 

Περιγραφή των δράσεων για την αντιμετώπιση εφησυχασμού και πλήξης. 

Ηγεσία και ομαδική εργασία 

Εξήγηση λειτουργικής και ορισμένης ηγεσίας 

Περιγραφή ηγετικών ικανοτήτων όπως αυτογνωσία, επίγνωση της κατάστασης, διαπροσωπικές 
δεξιότητες, παροχή κινήτρων, σεβασμός. 

Περιγραφή των χαρακτηριστικών της ηγεσίας, συμπεριλαμβάνομένης της προσωπικότητας, 
αυτοπεποίθησης, αποφασιστικότητας, εφαρμογή συναισθηματικής νοημοσύνης (ΐβηηοΐίοηΒΐ 
ΙηΐεΙΙϊ^θηοε» 

Περιγραφή των τεχνικών ηγεσίας, συμπεριλαμβανομένων, του παραδειγματισμού, τον καθορισμό 
των προσδοκιών, εποπτείας, αναθέσεων* 

Περιγραφή της διαφοράς μεταξύ της ομαδικής συμπεριφοράς και τη συμπεριφορά της ομάδας. 
Περιγραφή των πλεονεκτημάτων της ομαδικής προσέγγισης στη λειτουργία του πλοίου. 

Καθορισμός της διαφοράς ανάμεσα σε μια «μόνιμη ομάδα" και "ομάδα αποστολής" ή "ομάδα 
καθήκοντος", 

Εξηγεί «ομάδα ενός" και γιατί είναι συνηθισμένο επί του πλοίου. 

Καθορισμός των χαρακτηριστικών καλής επικοινωνίας της ομάδας. 

Εκπαίδευση, διαρθρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης επί του πλοίου 

Σημασία της δομημένης εκπαίδευσης επί του πλοίου 

Περιγραφή αποτελεσματικής εφαρμογής της δομημένης εκπαίδευσης επί του πλοίου 
Εξήγηση της ευθύνης των αξιωματικών για την παροχή δομημένης εκπαίδευσης επί του πλοίου 
Περιγραφή συμβουλών και καθοδήγησης 

Περιγραφή του τρόπου αξιολόγησης προόδου εκπαιδευόμενων στα προγράμματα κατάρτισης του 
πλοίου 

Περιγραφή καταγραφής και αναφοράς της προόδου εκπαιδευόμενου 

Περιγραφή της συμμετοχής της εταιρείας στα δομημένα προγράμματα κατάρτισης επί του πλοίου 
Εξήγηση ότι τα προγράμματα κατάρτισης πρέπει να προσαρμοστούν στις επιχειρησιακές ανάγκες 
των πλοίων 

Ικανότητα εφαριιονής διαγείρισπς καθηκόντων και φόρτου ερνασίας 

Σχεδιασμός και συντονισμός 

Ορισμός του τι σημαίνει σχεδιασμός σε σχέση με άτομα και ομάδες. 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο μετρούνιαιτα αποτελέσματα σχεδιασμού* 

Περιγραφή του ρόλου της ανάδρασης σε σχέση με τον προγραμματισμό των αποτελεσμάτων. 
Ορισμός του συντονισμού. 

Παραδείγματα συντονισμού στο πλοίο* 

Αναθέσεις στο Προσωπικό 

Ορισμός του τι σημαίνει ανάθεση στο προσωπικό. 

Παραδείγματα εκχώρησης προσωπικού επί του πλοίου. 

Ανθρώπινα όρια 
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Περιγραφή κοινών ανθρώπινων ορίων, όπως η υπερκόπωση, η παρεξήγηση, ο εφησυχασμός. 
Περιγραφή των δραστηριοτήτων που δοκιμάζουν τα όρια του ανθρώπου, συμπεριλαμβανομένης της 
χρήσης της τεχνολογίας 

Περιγραφή ενδείξεων υτχέρβασης ανθρώπινων ορίων, 

Εξήγηση των μέτρων που λαμβάνονται για την αποφυγή πίεσης των μελών του πληρώματος πέρα 
από τα προσωπικά τους όρια 

Εξήγηση του πώς κρυφές πιέσεις μπορούν να προκαλέσουν την υπέρβαση προσωπικών ορίων 
Περιγραφή των συνεπειών του να πιέζεται ένα πρόσωπο πέρα από το προσωπικό του όριο 
Απαιτήσεις της 5Τ0νν 2011 "Ρϊ1;ηθ55 ίοΓ Ουϊγ" 

Περιορισμός χρόνου και των πόρων 
Παραδείγματα των χρονικών περιορισμών 

Περιγραφή των παραγόντων που προκαλούν χρονικούς περιορισμούς 

Ορισμός του πώς συνήθως αντιμετωπίζονται επί του πλοίου οι χρονικοί περιορισμοί 

Παραδείγματα περιορισμού πόρων 

Περιγραφή των παραγόντων που προκαλούν περιορισμό πόρων 

Ορισμός του πώς συνήθως αντιμετωπίζεται επί του πλοίου ο περιορισμός των πόρων 

Προσωπικές ικανότητες 

Ορισμός των προσωπικών χαρακτηριστικών που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική ηγεσία 
και την ομαδική εργασία επί του πλοίου 

Περιγραφή των ικανοτήτων που συμβάλλουν στην ηγεσία και την ομαδική εργασία επί του πλοίου 
Περιγραφή του πώς διαχειρίζονται και ενισχύονται τα προσωπικά χαρακτηριστικά. 

Εξήγηση του πώς η προσωπικότητα συνεισφέρει στην ηγεσία και στην ομαδική εργασία επί του 
πλοίου 

Ιεράρχηση 

Παραδείγματα ιεράρχησης 
Εξήγηση γιατί είναι απαραίτητη η ιεράρχηση 
Φόρτος εργασίας, ανάπαυση και υπερκόπωση 
Περιγραφή του φόρτου εργασίας επί του πλοίου. 

Εξήγηση των κινδύνων του υψηλού φόρτου εργασίας. 

Εξήγηση των μειονεκτημάτων του χαμηλού φόρτου εργασίας. 

Περιγραφή του πώς ο φόρτος εργασίας μπορεί να εκτιμηθεί. 

Περιγραφή του τρόπου να εξασφαλιστεί ο κατάλληλος φόρτος εργασίας. 

Ορισμός των διατάξεων ώστε οι ναυτικοί να έχουν επαρκή ανάπαυση. 

Περιγραφή των αρχείων καταγραφής των ωρών ανάπαυσης. 

Περιγραφή των αημαδιών της υπερκόπωσης. 

Εξήγηση των πώς η υπερκόπωση μπορεί να οδηγήσει σε πολύ σοβαρές συνέπειες. 

Παραδείγματα της κόπωσης υπερκόπωσης κατευθυντήριες γραμμές διαχείρισης και κανονισμοί. 

Μορφές Διοίκησης (ηγεσίας) 

Εξήγηση του πώς διαφέρουν η ηγεσία και η διοίκηση. 

Εξήγηση και παραδείγματα της ορισμένης και της λειτουργικής ηγεσίας. 

Ορισμός ηγετικών ικανοτήτων. 

Περιγραφή των τεχνικών ηγεσίας. 

Περιγραφή της ανάπτυξης μιας αποτελεσματικής ηγετικής προσωπικότητας. 

Εξήγηση της ανάγκης για έναν ηγέτη να «έχει μια ειλικρινή ματιά στον εαυτό του ή τον εαυτό της» 

Προκλήσεις και αποκρίσεις 

Εξήγηση του τι εννοείται με τον όρο περιβάλλον «πρόκλησης και απόκρισης». 
Εξήγηση γιατί ένα περιβάλλον πρόκλησης και απόκρισης δεν είναι πάντοτε το κατάλληλο. 

Ορισμός του πότε δικαιολογείται μια αυταρχική προσέγγιση. 

Περιγραφή "αλυσίδας εντολών" 

Γνώση και ικανότητα εφαραονής αποτελεσμιατικής διαχείρισης των πόρων 
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Η αποτελεσματική επικοινωνία στο πλοίο και στην ξηρά 

Περιγραφή της ουσίας της αποτελεσματικής επικοινωνίας. 

Ορισμός των κύριων συστατικών ενός συστήματος επικοινωνίας. 

Ορισμός των εμπόδιων για αποτελεσματική επικοινωνία. 

Περιγραφή τεσσάρων γραμμών επικοινωνίας. 

Περιγραφή αποτελεσματικών τεχνικών επικοινωνίας. 

Εξήγηση του γιατί χρησιμοποιείται τα κλειστός βρόχος επικοινωνίας κατά τη διάρκεια των ελιγμών 
του πλοίου* 

Περιγραφή των πρωτόκολλων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται συνήθως στη θάλασσα. 
Παραδείγματα της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας. 

Εξήγηση του πώς η επικοινωνία με ανθρώπους στη στεριά μπορεί να διαφέρει από την επικοινωνία 
επί του πλοίου* 

Εξήγηση του τι πρέπει να γίνει για να δημιουργηθεί ένα καλό κλίμα επικοινωνίας 

Κατανομή, εκχώρηση και ιεράρχηση των πόρων 

Περιγραφή των πόρων που διαχειρίζεται κανείς πάνω σε ένα πλοίο στη θάλασσα 
Περιγραφή της χρήσης της διαχείρισης των πόρων 

Παραδείγματα κατανομής των πόρων του πλοίου, την εκχώρηση και την ιεράρχηση 

Η Λήψη αποφάσεων αντικατοπτρίζει την εμπειρία της ομάδας 

Περιγραφή του πώς να πάρει κανείς το καλύτερο από μια ομάδα 

Περιγραφή της κατανομής των εργασιών με βάση την αρμοδιότητα 

Εξήγηση του ότι η καλή ομαδική εργασία και η ηγεσία είναι αδιαίρετα 

Εξήγηση του πώς ένας καλός ηγέτης μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δυναμική μιας ομάδας 

Αυτοπεποίθηση και ηγεσία, συμπεριλαμβανομένηςτης παρακίνησης 

Περιγραφή της ηγεσίας που απαιτείται από έναν ]υηίθΓ αξιωματικό φυλακής 

Εξήγηση του γιατί η διεκδικητική ηγεσία μπορεί να μην είναι αποτελεσματική 

Περιγραφή του τρόπου με τον οποίο ένα άτομο ή μια ομάδα μπορούν να παρακινηθούν και να 
αποτραπούν 

Απόκτηση και διατήρηση της ευαισθητοποίησης σε καταστάσεις 

Παραδείγματα ευαισθητοποίησης καταστάσεων, κατά την τήρηση φυλακής 
Παραδείγματα της έλλειψης συνειδητοποίησης καταστάσεων, κατά την τήρηση φυλακής 
Περιγραφή του τρόπου που μπορούν τα σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα να οδηγήσουν σε 
έλλειψη αντίληψης της κατάστασης 

Εξήγηση της επικίνδυνης σχέσης μεταξύ υπερκόπωσης και ευαισθητοποίησης καταστάσεων 

Αξιολόγηση της εργασιακής απόδοσης 

Περιγραφή του πώς μπορεί να εκτιμηθεί η απόδοση στην εργασία 

Ορισμός του οφέλους της αποτελεσματικής αξιολόγησης των επιδόσεων εργασίας 

Βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές 

Ορισμός της στρατηγικής 

Εξήγηση του ρόλου των βραχυπρόθεσμων στρατηγικών στην αποτελεσματική διαχείριση των πόρων 
του πλοίου 

Περιγραφή του πότε η χρήση βραχυπρόθεσμης στρατηγικής είναι απαραίτητη 

Εξήγηση του ρόλου των μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την αποτελεσματική διαχείριση των 

πόρων του πλοίου 

Γνώση και ικανότητα να εΦαοιιάσει τεννικέτ τη€ λήώηε αποφάσεων 

Κατάσταση και εκτίμηση του κινδύνου 

Εξήγηση του πώς μια κατάσταση αξιολογείται και αναφορά ενός παραδείγματος 
Ορισμός των βασικών χαρακτηριστικών της αξιολόγησης μιας κατάστασης 
Περιγραφή του πώς μπορεί να εξασθενήσει η επίγνωση μιας κατάστασης 
Ορισμός του κίνδυνου 
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Περιγραφή της σχέση μεταξύ εκτίμησης της κατάστασης και του κινδύνου 
Περιγραφή πώς ο κίνδυνος μπορεί να εκτιμηθεί 
Περιγραφή του τρόπου διαχείρισης του κινδύνου 

Εξήγηση του ρόλου της αξιολόγησης του κινδύνου στην διαχείριση του κινδύνου 

Περιγραφή του ρόλου της εκτίμηση της κατάστασης και του κίνδυνου στη λήψη αποφάσεων 

Εντοπισμός και εξέταση δημιουργού μενών επιλογών 

Παραδείγματα εξέτασης των διαθέσιμων επιλογών 

Περιγραφή του πώς μια επιλογή μπορεί να δη μιουργηθεί 

Περιγραφή του ρόλου της ηγεσίας στη δημιουργία επιλογών 

Επιλογή πορεία δράσης 

Ορισμός της υποχρέωσης να προσδιοριστεί η πλέον ενδεδειγμένη πορεία δράσης 

Περιγραφή των εκτιμήσεων στον εντοπισμό της πλέον ενδεδειγμένης πορείας δράσης 

Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας έκβασης 

Παραδείγματα για τα αποτελέσματα των δράσεων επί του πλοίου 

Περιγραφή του πως μπορεί να εκτιμηθεί η έκβαση μιας πορείας δράσης 

Περιγραφή πιθανών δράσεων παρακολούθησης κατά την αξιολόγηση αποτελέσματος 

Λήψη αποφάσεων και τεχνικές επίλυσης προβλημάτων 

Παραδείγματα και εξήγηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων 

Εξουσία και αυτοπεποίθηση 

Εξήγηση των διαφόρων μορφών εξουσίας 

Περιγραφή της μορφής της εξουσίας που συναντάται στο πλοίο 

Δώστε το νόημα (ορισμός του νοήματος) της αυτοπεποίθησης 

Περιγραφή καταστάσεων του πλοίου που δικαιολογούν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση 

Απόφαση 

Δώστε το νόημα (ορισμός του νοήματος) της αποφάσεως 

Εξήγηση της διαφοράς μεταξύ νεα//ΐγ βυάρβηιβην' «απόφαση πραγματικότητας" (=3ρρΓ0θί3ΐ(οη = 
εκτίμηση πραγματικότητας, οντολογική) και "να/αε απόφασης αξίας" (=θν3ΐυ3ΐΐοη = 

αξιολόγηση πραγματικότητας, δεοντολογική) 

Παράδειγμα της χρήσης της αποφάσεως επί του πλοίου 

Έκτακτη ανάγκη και διαχείριση πλήθους 

Περιγραφή των πιο κοινών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στο πλοίο 
Ορισμός των ηγετικών απαιτήσεων κατά την απασχόληση με ένα περιστατικό έκτακτης ανάγκης του 
πλοίου 

Περιγραφή των προετοιμασιών για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης ανάγκης του πλοίου 
Περιγραφή των προληπτικών μέτρων που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση πλήθους σε επιβατηγό 
πλοίο 

Περιγραφή του ρόλου των πλοιάρχου και διαχείριση του προσωπικού για την αντιμετώπιση μιας 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

Περιγραφή του ατομικού ρόλου στην αντιμετώπιση μιας κατάστασης έκτακτης ανάγκης 

Αυτοεπίννωση, προσωπική και επαννελιιατική εξέλιξη 

Ευκαιρίες και διαθεσιμότητα 

Περιγραφή των ευκαιριών για την ανάπτυξη του προσωπικού 

Εξήγηση του πώς να επωφελήθούν από αυτές τις ευκαιρίες 

Περιγραφή των ιδίων προθέσεων σε σχέση με την επαγγελματική ανάπτυξη 

Ανάγκη νια διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις, προτάσεις και εθνική νοιιοβεσία (γνώση της ανάγκης 
και όχι των στοιχείων σύμβασης^ η έμφαση να είναι σε ανθρώπινους παράγοντες^ όχι σε τεχνικούς 
παράγοντες) 

Διεθνείς ναυτιλιακές συμβάσεις 
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Πρόθεση, ιστορία και εφαρμογή της σύμβασης 50ίΑ5, συμπεριλαμβανομένων των Ι5Μ και Ι$Ρ5 

€οςΐ05 

Πρόθεση, ιστορία και εφαρμογή της Σύμβασης ΜΑΚΡΟΙ 

Πρόθεση, ιστορία και εφαρμογή της Σύμβασης $Τ^VV και του ρόλου της$τνν$υό<οηηηηίηθ6 
Πρόθεση, ιστορία και εφαρμογή της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 
Περιγραφή του ρόλου του ΙΜΟ σχετικά με τις ναυτιλιακές συμβάσεις 
Περιγραφή του ρόλου του ΙίΟ σχετικά με τις ναυτιλιακές συμβάσεις 

Περιγραφή του τρόπου συνεργασίας των ΙΜΟ και ΙίΟ σε σχέση με τις ναυτιλιακές συμβάσεις 
Εξήγηση του πώς εφαρμόζονται οι διατάξεις της Σύμβασης 

Εξήγηση του ρόλο του κράτους της σημαίας στις διατάξεις εφαρμογής των ναυτιλιακών συμβάσεων 
Εξήγηση του ρόλο του κράτους του λιμένα στις διατάξεις εφαρμογής των ναυτιλιακών συμβάσεων 

Συστάσεις και κρατική νομοθεσία 

Εξήγηση των διαφορών των συστάσεων από τους κανονισμούς 

Περιγραφή των κατευθυντήριων γραμμών του ΙΜΟ για το μετριασμό της υπερκόπωσης 
Περιγραφή των αρχών του ΙΜΟ για ασφαλή επάνδρωση και τις κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή τους 

Παραδείγματα των συστάσεων και της κρατικής νομοθεσίας που ασχολούνται με τον ανθρώπινο 
παράγοντα 

1.2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ 

Συμπλήρωση βιβλίου πετρελαίου. 

Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων (ΡΪΙ5Κ Α55Ε55ΕΜΝΤ ΑΝΟ ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ) στο μηχανοστάσιο 
Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης στο μηχανοστάσιο. 

Φωτιά στο μηχανοστάσιο, στο χώρο σαρώσεως, στο κατάστρωμα. 

Καταστάσεις απαγόρευσης εκκίνησης κυρίας μηχανής. 

Αποτυχία εκκίνησης 

Ενεργοποίηση του συστήματος κατάσβεσης με €02. 

Μερική ή γενική βλάβη στο έλεγχο της γέφυρας. 

Υπολογισμοί ισχύος, ειδικής κατανάλωσης, ρύθμιση αέρα καύσεως για τυχόν 3 Ϊγ ροΙΙυΐϊοη, 
οικονομικοί τρόποι εκμετάλλευσης των μηχανών. 

Ενεργοποίηση περιοριστών φορτίου, ταχύτητας, αέρα σάρωσης, ροπής. 

Κρίσιμη ταχύτητα. 

Υπερτάχυνση. 

Αξιολόγηση. 


ΚΕΣΕΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑ 

01.2 

ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (Εβ5) 


ΩΡΕΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ 


ΚΥΚΛΟΥ 

ΒΟ 

ΘΕΩΡΙΑ 

0 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

30 


Τρόπος Διδασκοιλίας 

Εκπαιδευτικά κείμενα. Σημειώσεις, Παρουσιάσεις, Ασκήσεις στον 
προσομοιωτή. 

Παρατήρηση: Η εκπαίδευση (Εντολές, εκτέλεση εντολών κλπ) θα γίνεται 
αποκλειστικά στην Αγγλική γλώσσα. 

Μέσα Διδασκαλίας 

Προσομοιωτής Μηχανοστασίου, προβολέας δεδομένων (03ΐ3 ρΓοϊεεΐοΓ), 
Πίνακας, 

Τρόπος Τελικής Εξέτασης 

Αξιολόγηση στον προσομοιωτή 


2, ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ (Εβ$) 
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Εξοικείωση με τοντΐροσομοιωτή. 

Λήψη δυναμοδεικτικών διαγραμμάτων Ανοικτό (Ρ-φ) - κλειστό διάγραμμα (Ρ-Υ)) και μελέτη 
διαγραμμάτων ροπής στρέψης στροφαλοφόρου. 

Ελεγκτές, ρυθμίσεις ΡΙΡ ελεγκτών και εγκαταστάσεις υψηλής τάσης. 

Εκκίνηση κυρίας μηχανής από εοΙό τοηεϋΐίοη (0θ3ά Βΐπίρ). 

Κύρια μηχανή (5ΐονν ίυΓπίη^ - 3ΐΐ83ό - 35ΐ8Γη - - ετθΒΐι 35ΐ8Γη -8ηη8Γ^6η€γ 5ΐορ - θίΠθΓΕθηεγ τυπ. 
Μεταφορά χειριστηρίων από γέφυρα σε θη^ϊηε εοπΐτοΙ γοογγί και σε θΐτΊθΓβθηεγ εοηίΓοΙ. 

Διαδικασία ίΐοννόοννη - 5 Ηυΐ£ΐοννη. 

Αλλαγή βήματος προπέλας* 

Βλάβες - Προβλήματα. 

Δυσλειτουργίες στη κύρια μηχανή (Φθαρμένα ελατήρια, Μεγάλη προπορεία, Μεγάλη επιπορεια, 
Κακή έγχυση καυσίμου. Διαρροή καυσαερίων ή κακή στεγανοποίηση βαλβίδας εξαγωγής. Βλάβη 
στις αντλίες υψηλής πίεσης καυσίμου. Βλάβη στη σάρωση, βλάβες στο κύκλωμα λίπανσης - ψύξης 
κυλίνδρων και ελατηρίων, διωστήρα, εκκεντροφόρου - στροφαλοφόρου) 

Παρουσία ατμών στον στροφαλοθάλαμο. 

Χρήση γεννητριών άξονα - ατμού στο ανοιχτό πέλαγος. 

Εφαρμογή προτεραιοτήτων στις ηλεκτρομηχανές - εναλλαγή φορτίων (εηυθΙ -Όρΐ:ΐιτΊ3ΐ -ογεΙιε Ιθ30). 
Δ υ σλε ιτο υ ργ ίες η λε κτρο γ ε νν η τ ρ ιών. 

Δυσλειτουργίες διακοπτών ισχύος - Γενική διακοπή (όΐ3€ΐ<ουΐ). 

Δυσλειτουργίες γεννήτριας άξονα. 

Δυσλειτουργίες ατμογεννήτριας - ατμοστροβίλου. 

Αυτόματη - χειροκίνητη - εναλλαγή λειτουργίας γεννητριών. 

Δ υ σλε ιτο υ ρ γ ίες στρ ο β ιλο- υ πε ρπλη ρ ωτ ώ ν. 

Δυσλειτουργίες ψυκτικής εγκατάστασης. 

Δυσλειτουργίες πηδαλίου. 

Δυσλειτουργίες συστήματος αδρανούς αερίου. 

Αλλαγή καιρικών συνθηκών (ρηχά ύδατα, αλλαγή ταχύτητας - διεύθυνσης ανέμου, ύψος κυμάτων, 
βάθος, αλλαγή αντίστασης λόγω ανέμου - πάγου). 

Αξιολόγηση. 



23428 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΓ ' 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΏΤΟΥ ΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΠΛΟΙΟΥ & ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΠΟΡΩΝ ΓΕΦΥΡΑΣ 

5ΗΙΡ ΗΑΝΟίΙΝΟ $ΙΜυΐΑΤ0β - ΒΡΙΟΰΕ ΤΕΑΜ ΜΑΝΑ6ΕΜΕΝΤ (ΒΤΜ) - ΒΡΙΟΟΕ βΕ$θυβ€Ε 

ΜΑΝΑΟΕΜΕΝΤ (ΒΡΜ) 

Ώρ£< διδασκαλίας : 30 ώρες (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες) συμπεριλαμβανομένων και των 
εξετάσεων. (Θ= 6 + Π= 23) 

Προϋποθέσεις εννραφης : 

Φοιτούν: Πλοίαρχοι Α' και υποψήφιοι Πλοίαρχοι Β' Τάξης Ε.Ν. 

Αοιθαός Σπουδαστών : 8 

Λειτουρνία: Ο Προσομοιωτής θα λειτουργεί πρωί και απόγευμα καθημερινά. Οι ώρες διδασκαλίας για 
κάθε ξεχωριστή ομάδα θα καθορίζονται στα ωρολόγια προγράμματα της Διεύθυνσης Σπουδών 
Πλοιάρχων. Σπουδαστής που θα απουσιάζει περισσότερες από 3 ώρες δεν δικαιούται να λάβει μέρος 
στις εξετάσεις και υποχρεούται σε επαναφοιτηση. 

Εξετάσεις; 1 ώρα (Εξετάζεται η ικανότητα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης), 

ΥΛΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

1. Ανασκόπηση βασικών αρχών (Βονίθνν οί ρηηείρΙοΐ). 

Ι.Έκθεση των βασικών αρχών τήρησης φυλακής όπως αυτές αναφέρονται στην 5Τ0\Λ/ 2010 
Ρ0Β·νΐ 11/2-5οσνΐ 11/2. 
α) Σχεδιασμός πριν από κάθε ταξίδι, 
β) Εξακρίβωση και επίδειξη της σχεδιασθείσης πορείας, 
γ) Παρέκκλιση από τη σχεδιασθείσα πορεία, 
δ) Οπτήρας, 
ε) Ανάληψη φυλακής, 
στ) Εκτέλεση φυλακής ναυσιπλόίας. 

ζ) Φυλακή υπό διάφορες συνθήκες και σε διάφορες περιοχές. 

2. Αναφορά στα δεδομένα των χαρτών. 

3. Επεξήγηση, γιατί οι διορθώσεις αλλαγής πρέπει να τοποθετούνται στο στίγμα που λάβαμε από 
σίγουρα ναυτιλιακά βοηθήματα και συμφωνούν με τις επικρατούσες θέσεις που ελέχθησαν με 
παρατηρήσεις από το Γ303Γ ή τις οπτικές παρατηρήσεις. 

4. Κοινές Μέθοδοι εύρεσης του στίγματος ακρίβειας. 

5. Επεξήγηση της ακρίβειας μέτρησης, απόστασης και διόπτευσης που απαιτούνται από τα 
πρότυπα επίπεδα (5ΐ:3η03Γ05) για τις συσκευές γ303Γ5. 

6. Περιγραφή συντελεστών που επηρεάζουν την ακριβή παρακολούθηση του γθΘβγ, 
περιλαμβανομένων και των νεκρών τομέων σκίασης. 

7. Επεξήγηση του πώς τα χαρακτηριστικά των στόχων επηρεάζουν την παρακολούθηση της 
απόστασης. 

8. Επίδειξη του πώς παίρνουμε στίγμα που βασίζεται σε παρατηρήσεις του Γ3ά3Γ. Εξήγηση πιθανών 
σφαλμάτων και πώς να τα περιορίσουμε. 

9. Επίδειξη και τεχνικές των παράλληλων περιθωρίων (ασφάλειας) (ρ3Γ3ΐΙθΙ ϊηόεχβδ - ϊηόεχβΒ οί 
53ί0ΐ:γ) παρακολουθώντας την κίνηση του πλοίου. 

10. Επίδειξη και χρήση ναυτικών εκδόσεων που περιλαμβάνουν: 
α) Πίνακες Παλιρροιών (ΤϊτΙβ !;30Ι05). 

β) Πίνακες Παλιρροιακών Ρευμάτων (Τϊτΐ3ΐ ευΓΓοηΐ Ϊ30Ι65). 

ν) Χάρτες Ρευμάτων (ΟυπΓβηΐ: τόΒΓΐε). 

δ) Αγγελίες στους Ναυτιλλό μένους (ΝοΐϊεθΒ ΐο [νΐ3ηη0Γ5). 

ε) Φαροδείκτης (ϋ5ΐ οί Ν§1τΐ5). 

στ) Πλοηγό (53ϊ1ϊη§ □ΪΓθεΐϊοη5/οδηνίες πλου). 
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ζ) ΝΡ-10. 

η) Διάπλου Ωκεανών (0αε3η Ρ355 ίοΓ ΐΙιο ννοΓίά). 
θ) Κ3€ΐίο 5ίβη3ΐ5 νοΙ. Ι-νΐ. 
ί) Διορθώσεις χαρτών. 

2. Εξοικείωση με τη Γέφυρα, 

1. Επίδειξη λειτουργίας των διαφόρων οργάνων της Γέφυρας. 

2. Επίδειξη των χρήσεων, ελέγχων μηχανοστασίου και τιμονιού. 

3. Περιγραφή και χρήση του οπτικού συστήματος για παράλλαξη (ρ3Γ3ΐΐ3χ). 

3. Συνήθεις χειρισμοί (πλοίου)* 

1. Εκτέλεση δοκιμής του κύκλου στροφής (ΐυΓηϊη^ εΪΓεΙθ ί:π3ΐ), με δεδομένη αρχική ταχύτητα και 
γωνία πηδαλίου, σε έμφορτη κατάσταση πλοίου, και υπό έρμα. 

2. Περιγραφή εκτέλεσης χειρισμού Ζιγκ-Ζαγκ. 

3. Εκτέλεση χειρισμού επείγουσας κράτησης του πλοίου "€Γ35Κ5ΐορ", σε έμφορτη κατάσταση 
πλοίου, και υπό έρμα. 

4. Εκτέλεση χειρισμού κράτησης του πλοίου κοντά στην ακτή σε έμφορτη κατάσταση πλοίου, και 
υπό έρμα. 

5. Καταγραφή χρόνων, στιγμάτων, πορειών ταχύτητας και άλλων σχετικών δεδομένων. 

6. Υποτύπωση των χειρισμών από τα αποθηκευμένα δεδομένα. 

7. Σύγκριση των υποτυπώσεων σε έμφορτη ή υπό έρμα κατάσταση του πλοίου. 

8. Περιγραφή του πώς η διαγωγή επηρεάζει το ση μείο στρέψεως κατά τα γυρίσματα. 

9. Επίδειξη κατασκευής της κάρτας του Πλοηγού και του πίνακα στη Γέφυρα (ΡϊΙοί: ^3Γό & ροδίθτ). 

10. Εξήγηση του πώς οι πληροφορίες από το πληροφοριακό εγχειρίδιο μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν κατά τον σχεδιασμό ενός χειρισμού. 

4. Επιδράσεις ανέμου και ρεύματος (ννϊηά & ευΓΓεηΐ θΓΓεεΐ). 

1. Επανάληψη ενός «στάνταρντ» χειρισμού, με την παρουσία ανέμου και ρεύματος σε έμφορτη και 
υπό έρμα κατάσταση. 

2. Αποθήκευση χρόνων, στιγμάτων, πορειών, ταχυτήτων και άλλων σχετικών δεδομένων. 

3. Υποτύπωση των χειρισμών από τα αποθηκευμένα δεδομένων. 

4. Σύγκριση του αποτελέσματος με εκείνο χωρίς άνεμο και ρεύμα. 

5. Σύγκριση των αποτελεσμάτων με έμφορτη και υπό έρμα κατάσταση. 

6. Σύγκριση της διαφοράς στη συμπεριφορά του πλοίου υπό την επήρεια του ανέμου, του 
ρεύ ματος καθώς και των δύο μαζί (ανέμου και ρεύματος). 

7. Σε διάφορες καταστάσεις φόρτωσης, να ερευνήσουμε την επίδραση του ανέμου σε καταστάσεις 
χαμηλής ταχύτητας, 

5. Διάθεση (^ΐΐΐΐυάθ.) 

1. Επίδειξη της χάραξης των ασφαλών περιθωρίων (εθίεϊγ ηη3Γ§ίη3) με τα λιγότερα δυνατά για την 
ασ φ άλε ια στο ιχε ία. 

2. Αναγνώριση της σημασίας της χρήσης όλου του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού. 

6. Πολιτισμική συνείδηση (εϋΙΐυΓΰΙ 3νν3Γ6Π655). 

1. Ευαισθησία στις πολιτισμικές διαφορές και ομοιότητες (μεταξύ των πληρωμάτων}. 

2. Ενημέρωση επί των μεθόδων δοσοληψίας με πολιτισμικές διαφορές. 

7. Ενημέρωση και απολογισμός γνώσεων {ΐ3Γί0Γίη€ - άεΙ^πείιη^), 

1. Οδηγίες πριν τον απόπλου, που περιλαμβάνουν: 
α) Παρουσίαση του σχεδιασμού ταξιδιού, 
β) Επικοινωνία της ομάδας γέφυρας. 
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ν) Προσδιορισμό των εννοημένων ακαιτήσεων. 
δ) Αναγνώριση των κιθανών αδύνατων κρίκων στην κορεία. 
ε) Ίδρυση προτύπων οδηγιών που θα συναντώνται κατά το ταξίδι. 

στ) Δημιουργία περιβάλλοντος μίας αποτελεσματικής ομάδας για συγκεκριμένη λειτουργία, 
ζ) Χρήση της κάρτας Πλοηγού προς ενημέρωσή του, ως προς τα χαρακτηριστικά του πλοίου και 
του εξοπλισμού, 

η) Ερώτηση του Πλοηγού επί του δικού του σχεδίασμαύ ταξιδιού, και σχετικές πληροφορίες για 
τις τοπικές συνθήκες. 

θ) Επίδειξη υπευθυνότητας για ενημέρωση και συντονισμό συντελεστών λειτουργίας με την 
ομάδα Γέφυρας (Βπό§θΤθ3ηη). 

ί)Ίδρυση ενός ανοιχτού/κλειστού κύκλου-τρόπου επικοινωνίας αλληλεπιδράσεων, 
ια) Κατά το ταξίδι ενημέρωση της ομάδας για οποιεσδήποτε απρόσμενες καταστάσεις, 
ιβ} Κατά το ταξίδι ή όσο πιο γρήγορα γίνεται, μετά το ταξίδι, ενημέρωση της ομάδας για 
οποιεσδήποτε απρόσμενες καταστάσεις. 

2. Επίδειξη ότι ο Πλοηγός θα προβείστα ακόλουθα: 

α) Παρουσίαση του σχεδιασμού ταξιδιού (ρΒ553§θ ρΐθπ), επεξηγώντας τις ναυτιλιακές προθέσεις 
του, ενδυναμώνοντας την ομάδα Γέφυρας στην παρακολούθηση της προόδου του ταξιδιού 
του πλοίου στην χαραχθείσα πορεία. 

β) Ενημέρωση της ομάδας Γέφυρας για τις τοπικές κυκλοφοριακές συνθήκες και τους κανόνες, 
γ) Πληροφόρηση της Γέφυρας πριν από την αλλαγή πορείας και ταχύτητας, 
δ) Πληροφόρηση της ομάδας Γέφυρας για οποιεσδήποτε αλλαγές ή αναμενόμενες αλλαγές 
σχετικά με την κυκλοφορία, τον καιρό, την ορατότητα, το ρεύμα κ.λπ., 

3. Επίδειξη από μέλη της ομάδας Γέφυρας των ακολούθων: 

α) Ενεργή βοήθεια και συμμετοχή σε όλες τις ενημερώσεις και απολογισμούς (όπεΓϊη§5 - 
όθόΓΪθίΐηβδ). 

β) Επιβεβαίωση ότι όλες οι ενημερώσεις και επικοινωνίες που πραγματοποιούνται κατά την 
αλλαγή βάρδιας είναι καλές. 

γ) Ενεργή συμμετοχή στο εργασιακό περιβάλλον όπου υποβοηθά αποτελεσματικά στις αρχές 
επικοινωνίας, 

6) Θα πρέπει οι αρχές της καλής ενημέρωσης και επικοινωνίας να μην χρησιμοποιηθούν από 
τον Πλοίαρχο ή τον Πλοηγό. Ο Α/Φ θα επισημάνει με διπλωματικό τρόπο, έτσι ώστε να μην 
προσβληθεί (απειληθεί) η αρχηγία ή η διοίκηση. 

δ. Πρόκληση και απόκριση. 

1. Ο Πλοίαρχος θα δημιουργήσει έναν τύπο ανοιχτής επικοινωνίας στη γέφυρα, όπου θα 
ενθαρρύνει την πρόκληση και τις κατάλληλες απαντήσεις, από όλη την ομάδα Γέφυρας. 

2. Ο Πλοηγός θα μας προκαλέσει. Αν υπάρχει χρόνος, έλεγξε μία πρόκληση, ή ανταποκρίσου με 
προσοχή, 

3. Το μέλος της ομάδας γέφυρας παραδέχεται ή προκαλεί κάποιες σκέψεις. 

4. ϋταν έχει τη διακυβέρνηση του πλοίου, εκφράζει και συζητά τις δικές του σκέψεις. 

5. Πρόκληση κάθε φορά που υπερβαίνονται τα όρια ή όταν υπάρχει κάποια αμφιβολία για την 
παρούσα κατάσταση, συγκρινόμενη με την πραγματικότητα, 

9. Συνέπειες - Επίδραση επί του πλοίου λόγω ρηχών (υδάτων), (δήΒΐΙονν νν3(6Γ θίίθεΐί) 

1. Καθορισμός των ρηχών υδάτων (^ΕθΙΙονν νν^ΐθΓδ). 

2. Έκθεση ενός πλοίου στα ρηχά: 

α) Αύξηση της διαμήκους ευστάθειας (Ιοη^ϊΐυόϊπΒΐ 5ΐ;3ΐ>ϊΝΐ:γ), 
β} Αύξηση της διαμέτρου του κύκλου στροφής. 

γ) Η ίδια απόσταση καλύπτεται σε μεγαλύτερο χρόνο και ανταποκρίνεται πιο αργά στις 
αλλαγές της ταχύτητας της μηχανής, 
δ) Μικρή πτώση της ταχύτητας/στροφών κατά τα γυρίσματα. 
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ε) Αντιμετωπίζει μια οίλλανπ διάγωνής, συνήθως με την πλώρη, για πλοία που το σχήμα 

τους καταλαμβάνει όλο το μήκος του κουφαριού του πλοίου. 

3. Να γίνει αντιληπτό ότι οι επιδράσεις λόγω ρηχών υδάτων είναι πιο αισθητές όσο το βάθος 
μικραίνει. 

4. Καθορισμός της επιβύθισης {5ηυ3ΐ). 

5. Να γίνει καθορισμός της επιβίθυσης με συλλογή (παλαιοτέρων) περιστάσεων που λαμβάνουμε 
από τις πληροφορίες χειρισμών. 

6. Επανάληψη ενός χειρισμού στα ρηχά. 

7. Καταχώριση χρόνων, στιγμάτων, ταχύτητας και άλλων συναφών στοιχείων. 

8. Υποτύπωση του χειρισμού από αποθηκευμένα στοιχεία. 

9. Σύγκριση των υποτυπωμένων αποτελεσμάτων με αυτά που υπήρχαν από τον χειρισμό σε βαθιά 
ύδατα. 

10. Περιγραφή του αποτελέσματος της μείωσης του βάθους κάτωθεν της τρόπιδας (υη0€Γ“1<0θΙ 
εΐ03Γ3ηε0), από διατοιχισμό και προνευστασμό. 

10, Συνέπειες λόγω αλληλεπίδρασης (ιηΐεΓ^ςΙιοη), διαύλου (εΙϋηηεΙ) και αλληλεπίδρασης με την 
ξηρά (ΙϊθηΙί βίίβοΐ)· 

1. Περιγραφή των ροπών και δυνάμεων που επηρεάζουν τη συμπεριφορά ενός πλοίου, όταν αυτό 
ταξιδεύει κοντά σε ρηχά (5Η3ΐΙονν5) ή σε στενό δίαυλο {η 3 ΓΓο\Λ/ €Η3ηη6ΐ). 

2. Αναφορά στη μεταβολή της ταχύτητας, εντός ποταμών (ηνέΓ5), εκβολών ποταμών (£$ΐυ3Γϊό5) 
και παρεμφερών διαύλων, για τη μείωση των επιδράσεων λόγω ρηχών και την παροχή 
αποθηκευμένης ισχύος, για διόρθωση μιας απότσμης αλλαγής πορείας. 

3. Επεξήγηση της ανάγκης μείωσης ταχύτητας για την πρόληψη ζημιάς, που θα προκαλούσε ο 
κυματισμόςτης πλώρης (όονν νν3νθ) ή ο κυματισμός της πρύμνης (δίθΓΠ ν^ΏΚσ) του πλοίου. 

4. Περιγραφή (αλληλεπίδρασης) του πώς ένα διερχόμενο πλοίο επιδρά σε ένα δεμένο (πλοίο). 

5. Περιγραφή της αλληλεπίδρασης (ίηΐ0Γ3εΐιοπ) μεταξύ διερχομένων πλοίων ή πλοίων σε 
προσπέραση. 

6. Περιγραφή του πώς θα διέλθουμε ή θα προσπεράσουμε άλλο πλοίο (ον0Γΐ3ΐ<ϊη£) με ασφάλεια, 
εντός στενού διαύλου. 

7. Εφαρμογή γνώσης επί της πλάγιας επίδρασης (1>3η^ βίίθεΐ - 5ί00 ΒβπΚ βΐίβαί:) και 
αλληλεπίδρασης (ϊηί0Γ3€ΐϊοη) στις ασκήσεις σε κλειστούς διαύλους (εοηίϊησεί εΐΊ3ηη0ΐ5). 

11, Σχεδιασμός ταξιδιού (Ρ35£3§β/νογ3§0 ρΐ3η). 

1. Θα αποδεικνύει ότι ο Πλοίαρχος θα δημιουρνήσει ένα σχέδιο ανάγκης, όταν επιτρέπει ο χρόνος, 
για προβλήματα που δεν καλύπτονται από πάγιες οδηγίες λειτουργίας. 

Μια τέτοια στρατηγική θα αποτελείται από συγκεκριμένα βήματα όπως: 
α) Αναγνώριση του προβλήματος. 

β) Κατασκευή σχεδίων για αντιμετώπιση του προβλήματος. 

γ)Έλεγχο των σχεδίων μετά μέλη της ομάδας Γέφυρας, με δραστική ενημέρωση. 

δ) Εκτέλεση περιληπτικής ενημέρωσης αμοιβαίας συμφωνίας σε συνδυασμένο σχέδιο. 

ε) Παρακολούθηση ότι το συνδυασμένο σχέδιο ακολουθείται. 

στ) Αλλαγή και ενημέρωση στο συνδυασμένο σχέδιο, αν αλλάξουν οι συνθήκες. 

2. Θα αποδεικνύεται ότι τα μέλη της ομάδας γέφυρας, περιλαμβανόμενου του Πλοηγού θα: 

α) Υποστηρίζουν ενεργά τον Πλοίαρχο στην προσπάθειά του να παρουσιάσει και να εφαρμόσει 
ένα σχέδιο ανάγκης. 

β) Εμφανίσουν ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όταν είναι απαραίτητο. 

12, Εξουσία (^υτΗοπΐν), 

1. Θα αποδεικνύει ότι ο Πλοίαρχος θα: 

α) Συντονίζει τη δραστηριότητα της γέφυρας, έτσι ώστε να φέρει ένα κατάλληλο ισοζύγιο 
μεταξύ της εξουσίας του και της αυτοπεποίθησης των μελών της ομάδας Γέφυρας. 
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β} Παρέχει καταλυτική πράξη διαχείρισης, όταν παρουσιάζεται αστάθεια. 

γ) Οταν ο Πλοηγός είναι στο πλοίο, ο Πλοίαρχος θα συντονίζει τη δραστηριότητα της γέφυρας, 
ούτως ώστε να φέρει σε ισορροπία την εξουσία του Πλοηγού με την αυτοπεποίθηση της 
ομάδας γέφυρας. 

2. Θα αποδεικνύεται ότι τα μέλη της ομάδας γέφυρας, περιλαμβανομένου του Πλοηγού, θα: 
α) Επιδιώκουν να επιτύχουν κατάλληλη ισορροπία μεταξύ αυτοπεποίθησης και εξουσίας, 
β) Αν το επίπεδο του κύρους του Πλοιάρχου είναι τόσο χαμηλό ώστε να απειλείται η ασφάλεια 
του ταξιδιού, η ομάδα γέφυρας θα πρέπει να αυξήσει το επίπεδο της αυτοπεποίθησής της, 
να αναλάβει ουσιώδη καθήκοντα και να λάβει ουσιώδεις αποφάσεις, 
γ) Αν το επίπεδο του κύρους του Πλοιάρχου είναι πολύ υφηλό, με αποτέλεσμα να δημιουργεί 
υπερβολικό άγχος και φορτικότητα, η ομάδα γέφυρας μπορεί να αποφύγει διαπροσωπικές 
αντιπαραθέσεις χαμηλώνοντας τη στάθμη της αυτοπεποίθησης, εκτός αν απειλείται η 
ασφάλεια, 

13, Διοίκηση Γέφυρας (ηίθηβδεηιβηΐ οη ΐήε ί^Γίάξο), 

1. Θα αποδεικνύεται ότι ο Πλοίαρχος θα: 

α) Μεριμνήσει, κάνοντας χρήση μιας ισορροπίας μεταξύ του πληρώματος, επί 
προκαθορισμένων μεθόδων. 

β) Μεταβάλλει το ύφος της διοίκησης, μεταξύ του ισορροπημένου πεδίου, ως κατάλληλου. 
γ) Ενθαρρύνει τους Αξιωματικούς να ψάχνουν για ενδιαφέροντα και καθήκοντα. 

2. Επίδειξη ότι τα μέλη της ομάδας Γέφυρας, συμπεριλαμβανομένου του Πλοη γού, θα: 
α) Χρησιμοποιούν κανονικά ένα ισορροπημένο διοικητικό ύφος. 

β) Διαθέτουν την ικανότητα να εργάζονται με διοικητές διαφόρων υφών, ούτως ώστε να 
μεριμνούν για ασφαλείς συνθήκες εργασίας, χωρίς να κάνουν κατάχρηση εξουσίας. 

14, Φόρτος εργασίας και πίεση (ννοΓΐ< \θΒά βποΙ 5 τΓ 655 ), 

1. Επίδειξη ότι ο Πλοίαρχος θα: 

α) Προσχεδιάζει, προβλέπόντας πολύ υψηλό ή πολύ χαμηλό φόρτο εργασίας, λαμβάνοντας 
σωστές πράξεις για πρόληψη επέκτασής τους, 
β) Χρησιμοποιεί αναθέσεις, για να διορθώνει τον πολύ υψηλό ή χαμηλό φόρτο εργασίας, 
γ) Βάζει προτεραιότητες για να αποφεύγει μια υπερφορτωμένη κατάσταση, 
δ) Διαχειρίζεται το συνολικό βάρος εργασίας, συμπεριλαμβανομένου και αυτό του Πλοηγού, 
ε) Διατηρεί τον φόρτο εργασίας σε ένα λογικό επίπεδο δράσης, αποφεύγοντας το αίσθημα της 
μη εμπιστοσύνης και τη συνήθη σκέφη. 

στ) μειώνει τον υπερβολικό φόρτο εργασίας του Πλοηγού με όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
ζ) χρησιμοποιεί την αντιπροσωπεία, σαν δευτερεύουσα μέθοδο εκπαίδευσης. 

2. Επίδειξη ότι τα μέλη της ομάδας γέφυρας θα: 

α) Υποστηρίζουν τον Πλοίαρχο στη διατήρηση ενός λογικού φόρτου εργασίας, ειδικά εάν μέλος 
της ομάδας γέφυρας τείνει να παρεκκλίνει προς υψηλό ή χαμηλό φόρτο εργασίας, 
β) Διατηρούν τον φόρτο εργασίας σε ένα λογικό επίπεδο δράσης, αποφεύγοντας το αίσθημα 
της μη εμπιστοσύνης και τη συνήθη σκέψη, 
γ) Μειώνουν τον υπερβολικό φόρτο εργασίας του Πλοηγού με όλα τα διαθέσιμα μέσα, 
β) Βοηθούν τον Πλοίαρχο στον προσχεδίασμά. 

ε) Ενθαρρύνουν την αντιπροσωπεία και θα βοηθούν τον Πλοίαρχο στο ξεκίνημα της εργασίας. 

3. Επίδειξη ότι ο Πλοηγός θα: 

α) Υποστηρίζει την ομάδα Γέφυρας να διατηρεί έναν λογικό φόρτο εργασίας, 
β) Βοηθά την ομάδα Γέφυρας κατά την έναρξη και κατά την διάρκεια του πλου. 

15, Αγκυροβολιά και πρόσδεση σε ναύδετο (5ΒΜ/5ίη§Ιθ Βυογ πίοογϊο§). 

1. Επιλογή της θέσης για αγκυροβολιά σε δεδομένη περιοχή. 
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2. Λαμβάνοντας υπόφη τις συμβουλές που περιέχονται στις οδηνίες ήλου, του ανέμου και του 
ρεύματος ή του παλιρροιακού ρεύματος κατά την προσένγιση στο αγκυροβόλιο* 

3. Χρήση των δεδομένων των χειρισμών του Πλοίου ( 5 Ηϊρ "5 ΠΊ^ηοβυνΓΪη^ ό^ΐΆ), προετοιμασία ενός 
σχεδίου αγκυροβολιάς κου θα περιέχει: 

α) Πορείες (εουτδθδ) και ακολουθητέες πορείες (Τγ3οΙ<5-€Οϊ 3) κατά την προσέγγιση που πρέπει 
να πηδαλιουχήσουμε. 

β) Θέσεις γυρίσματος πηδαλίου (ννΗεθΙ-ονθή). 
γ) Θέσεις όπου θα μειώσουμε ταχύτητα, 
δ) Θέση όπου θα αναποδισουμε με τη μηχανή, 
ε) Θέση όπου θα ποντίσουμε την άγκυρα. 

στ) Μέσα παρακολούθησης προόδου και καθορισμού άφιξης στα κρίσιμα σημεία. 

4. Προετοιμασία ενός εναλλακτικού σχεδίου, όπου θα καταγραφούν οι κινήσεις που πρέπει να 
γίνουν, σε περίπτωση βλάβης της μηχανής ή βλάβης του πηδαλίου, σε διαφορετικά στάδια της 
προσέγγισης. 

5. Χρήση καταλόγου ελέγχου (εΗθοΙίΙϊεΐ) για ετοιμότητα προς αγκυροβολιά. 

6 . Διεξαγωγή του προετοιμασμένου σχεδίου αγκυροβολιάς. 

7. Τροποποίηση του σχεδίου, εάν είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόφη τα άλλα πλοία που είναι 
αγκυροβολημένα. 

8. Διατήρηση αρχείου με τις κινήσεις της μηχανής (όβΙΙ όοοίί) και κανονικές εγγραφές στο 
ημερολόγιο. 

9. Όταν περατωθεί η αγκυροβολιά, τοποθετείται το στίγμα και ελέγχεται με διοπτεύσεις, που 
αναγράφονται στο ημερολόγιο. 

10. Προετοιμασία σχεδιασμού προσέγγισης σε ναύδετο (5Ϊη§Ιθ-όυογ πηοοπηβ/5ΒΜ), λαμβάνοντας 
υπόψη τους σχετικούς παράγοντες των αντικειμένων 15,2 μέχρι 15.4, 

16. Λάθη ατιό ανθρώπινο παράγοντα, (Ηυιτιβη ίΒΟΧΟΓ ΐη θγγογ) 

1. Ανάληψη της πρωτοβουλίας για την εφαρμογή Διαχείρισης Πόρων Γέφυρας (Βγϊ0§θ ίΐθ5ουΓεθ 
Μ 3 η 3 § 6 ηΓ» 8 ηΐ/ΒΡΙΜ}, κατά τη διάρκεια εκάστου ταξιδιού. 

2. Ίδρυση ειδικών προληπτικών μέτρων με σκοπό την προστασία από εξωτερικά και εσωτερικά 
λάθη. 

3. Ίδρυση ενός ανοιχτού κλίματος απολογισμού και εκμάθησης από τα λάθη. 

17. Λήψη αποφάσεων (Οεεί^ίοη Μ3ΐ<ίη§) 

1. Πρόσβαση στην ποιότητα πληροφοριών. Επαλήθευση της καταλληλότητας και ακρίβειας. 

2, Ερεύνα για ελλείποντα στοιχεία, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την απόφαση. 

3 Συμμετοχή των μελών της ομάδας γέφυρας στη διαδικασία, 

4. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για στοιχεία κρυμμένης πίεσης. 

5. Κατάλληλη ανταπόκριση στην κρυμμένη πίεση, κρατώντας την ασφάλεια με πρώτη 
προτεραιότητα, 

6. Επίδειξη ότι τα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένου και του Πλοηγού, συμμετέχουν ενεργά 
στη διαδικασία, αν το επιτρέπει ο χρόνος, 

18. Διαχείριση κρίσης ηιαπΒ^εηηθηΐ). 

1. Επίδειξη ότι ο Πλοίαρχος θα: 

α) Παρακολουθεί το δικό του επίπεδο άγχους, καθώς και των αξιωματικών του, κατά τη 
διάρκεια κρίσης. 

β) Βεβαιώνει ότι τα μέλη της ομάδας γέφυρας είναι ενημερωμένα για τους κινδύνους 
υπερβολικού άγχους και θέτει προδιαγραφές διαδικασιών, που επιτρέπουν στην ομάδα 
Γέφυρας να καλύψει συνάδελφό τους {της ομάδας γέφυρας). 

2. Παρουσίαση της ικανότητας που θέτει σε δράση σχέδια έκτακτης ανάγκης. 
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19. Σχεδιασμός και διεξανωγή ταξιθίου σε κανονικές και έκτακτες καταστάσεις. (ΡΙ^ηηίη^ βιίεΙ 
ε3ΓΓγίη§ ουϊ 3 νογβ^θ ίπ ηοΓΠΤίθΙ & 6ηΓΐβΓ§6ηεγ 5ίϊυ3ϋοη5) 

1. Προετοιμασία ενός πλήρους σχεδιασμού ταξιδιού από λιμάνι σε λιμάνι, λαμβάνοντας υπόψη τα 
ακόλουθα: 

α) Πληροφορίες από τις οδηγίες πλου και άλλες ναυτιλιακές εκδόσεις, 
β) Βύθισμα, επιβύθιση και βάθη, 
γ) Παλίρροια και ρεύμα, 
δ) Καιρός. 

ε) Διαθέσιμα ναυτιλιακά βοηθήματα. 

στ) Μέσα παρακολούθησης προόδου και καθορισμού άφιξης στα κρίσιμα σημεία, 
ζ) Αναμενόμενη κυκλοφορία. 

η) Κυκλοφοριακά διαχωριστικά σχήματα (ΐΓ3ίίϊε 50ρ3Γ3ΐ:ϊοη 5εΐΊ0ηΊ05). 
θ) Απαιτήσεις Υπηρεσιών Κυκλοφορίας Πλοίων (ντ$ - νΤΜΙ$). 
ί) Εναλλακτικά σχέδια για τα κρίσιμα σημεία του ταξιδιού. 

2. Χρήση καταλόγου ελέγχου (οΗθαΚΙϊδΐ) για αναχώρηση, άφιξη και ακτοπλοΐα. 

3. Χρήση των πληροφοριών χειρισμών πλοίου, προετοιμασία ενός λεπτομερούς σχεδίου 
προσέγγισης και αναχώρησης από Πλοηγικό σταθμό. 

4. Πραγματοποίηση του σχεδιασμένου πλου και παρακολούθηση της προόδου. 

5. Συνεχής συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Κανονισμού VII1/2 και Α-νΐΙΙ/2 της $Τ€ν\/ και τον 
ΔΚΑΣ/72. 

6 . Απόδειξη συμμόρφωσης με τον Κανόνα 10 του ΔΚΑΣ/72, όταν εισέρχεσαι, εξέρχεσαι ή 
ταξιδεύεις εντός Διαχωριστικού Σχήματος Κυκλοφορίας (ϊΓΒΐΐιε ϊσρ^ΓΒΐίοη ίεΙιοΓησ). 

7. Απόδειξη ότι υπάρχουν σωστές διαδικασίες, όταν επικοινωνούμε με Υπηρεσία Κυκλοφορίας 
Πλοίων (νΤ5). 

8 . Απόδειξη ότι η ικανότητα στην προσέγγιση ή απομάκρυνση από προβλήτες υπό διάφορες 
συνθήκες ανέμου και παλίρροιας. 

9. Διατήρηση αρχείου κινήσεων μηχανής (όεΙΙ όοοΚ) και κατάλληλες εγγραφές στο ημερολόγιο. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΔ ' 

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ (ΜΕΟΙΟΑί ^Α^ιΕ) 

1. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει: 

Διάρκειοί : 25 ωρών. 

2. Προϋποθέσεις εννραφής : Στο τμήμα Ιατρικής Μέριμνας εννράφονται και φοιτούν υποψήφιοι 
Πλοίαρχοι Α' και Β' τάξης Ε. Ν. και κάτοχοι των αντιστοίχων διπλωμάτων. 

3. Εκπαίδευση : 

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει θεωρητική διδασκαλία και πρακτική εξάσκηση τουλάχιστον 6 ωρών. 

Η πρακτική εξάσκηση πραγματοποιείται σε εργαστήριο του ΚΕΣΕΝ ή σε Νοσοκομεία 

4. Αριθμός σπουδαστών : 40 άτομα. 

5. Απουσίες : 

Ο ανώτερος αριθμός απουσιών ορίζεται σε 3 απουσίες. Σπουδαστής ο οποίος θα υπερβει τον 
ανώτερο αριθμό απουσιών απορρίπτεται και υποχρεούται σε επαναφοίτηση. 

6. Αξιολόνηση-Εξετάσεις 

Τρόπος εξέτασης: Γραπτή για την θεωρητική διδασκαλία 
Τρόπος βαθμολογίας: Ακέραιες μονάδες από 0 έως 100 
Βαθμολογική βάση: 60 μονάδες 
Διάρκεια εξέτασης: 1 ώρα 

Σύστημα εξέτασης: Ερωτήσεις σε ομάδες σύντομης απάντησης. Η πρακτική εξάσκηση χαρακτηρίζεται 
ως ικανοποιητική ή μη. Η γραπτή εξέταση διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της θεωρητικής 
διδασκαλίας. Η αξιολόγηση της πρακτικής εξάσκησης διενεργείται κατά τον χρόνο εκτέλεσής της. 

7. Τελική επίδοση : 

Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική εξάσκηση έχει χαρακτηρισθεί ως 
ικανοποιητική. Αποτυχών σπουδαστής έχει δικαίωμα επανεξέτασης σε επόμενες εξετάσεις του 
παρόντος τμή ματος. 

8. Χορηγούμενο πιστοποιητικό : Στους επιτυχόντες σπουδαστές χορηγείται πιστοποιητικό 
εκπαίδευσης. 


ΙΑΤΡΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ 

$τενν νΐ/4 παρ.2 

Διάρκεια: 25 ώρες 

Στις παραπάνω ώρες περιλαμβάνεται εξέταση και πρακτική εξάσκηση 
τουλάχιστον 6 ωρών. 

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Παροχή ιατρικής μέριμνας σ£ ασθΕνείς και τραυματίες ενώ παραμένουν 
στο πλοίο. 


1. Τραυματισμοί κεφαλής και σπονδυλικής στήλης. 

2. Τραυματισμοί αυτιών, μύτης, λάρυγγα και ματιών. 

3. Κατάγματα, εξαρθρώσεις και μυϊκά τραύματα. 

4. Εξωτερική και εσωτερική αιμορραγία. 

5. Μικρής κλίμακας χειρουργική θεραπεία. 

6. Τεχνικές ραφής, νάρθηκα, περίδεση. 

7. Πληγές, θεραπεία πληγών και μόλυνση. 

8. Ανακούφιση από τον πόνο. 

9. Ξένα σώματα. 

10. Εγκαύματα, ηλεκτροπληξία, καψίματα και κρυοπαγήματα. 

11 . Διαχείριση οξέων κοιλιακών καταστάσεων. 

12. Γενικές αρχές νοσηλείας. 

13. Φροντίδα περίθαλψης. 

14. Ασφάλεια, εκτίμηση ασθενούς, ^ΡΒ 

15. Πνιγμός. 

16. Αφροδίσια νοσήματα. 
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17. Τροτίίκές μολυσματικές ασθένειες (ΜθΙεπθ τΒρ\ύ ϊβ5ΐ}. 

18. Νευρολογικά* 

19. Αλλερνιες. 

20. Τοξίκές επιδράσεις. 

21. Κατάχρηση ναρκωτικών και οινοπνεύματος. 

22. Οδοντιατρική φροντίδα. 

23. Γυναικολογία,ένκυμόσύνή,τοκετός. 

24. Ιατρική μέριμνα διασωθέντων ατόμων. 

25. Θάνατος ενπλω. 

26. Κανόνες υγιεινής. 

27. Απολύμανση, απεντόμωση, μυοκτονία. 

28. Πρόληψη ασθενειών. 

29. Εμβολιασμοί. 

30. Τήρηση ιατρικού αρχείου. 

31. Διεθνείς και εθνικοί κανονισμοί. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 


Συμμετοχή αε συντονισμένα προγράμματα ιατρικής βοήθειας στα πλοία. 


1. Εξωτερική βοήθεια. 

2. Ράδιο-ιατρικές συμβουλές. 

3. Μεταφορά αρρώστου ή τραυματία. 

4. Μεταφορά με ελικόπτερο. 

5. Ιατρική φροντίδα αρρώστων με συνεργασία εξωτερικών υπηρεσιών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΕ ' 

ΤΜΗΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΦΟΡΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ, ΜΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΙ ΥΓΡΑΕΡΙΟΦΟΡΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΩΝ 
Α-ν/1-1-1 & Α-ν/1-2-1 ΒΑ$Ι0 ΤΑΝΚΕΚ - ΟΗΕΜΙΟΑί & ΙΙΟυΕΡΙΕΟ 5ΑΡΕΤΥ 

Διάρκεια σπουδών : 48 ώρες 

Προϋποθέσεις εννοαφής : Πλοίαρχοι και Μηχανικοί πόσης τάξης ΕΝ και κατώτερα πληρώματα εφόσον 
δεν διαθέτουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) μηνών σε δεξαμενόπλοια ή χημικά ή 
υνραεριοφόρα. 

Αριθμός σπουδαστών : 40 

Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών : Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερες από 5 διδακτικές 
ώρες υποχρεούται σε επαναφοιιηση. 

Εξετάσεις: Γραπτές διάρκειας 60 λεπτών. Δίνονται 40 ερωτήσεις. Επιτυχημένος θεωρείται ο 
σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 28 ιουλάχίοχον ερωτήσεις. Σε περίπτωση αποτυχίας ο 
σπουδαστής θα επανεξεταστεί. 

Τρόποι διδασκαλίας : Εκπαιδευτικά κείμενα, σημειώσεις διδάσκοντος, παρουσιάσεις (ροννοΓ ροϊηΐ). 
Μέσα διδασκαλίας : Πίνακας, προβολέας ηλεκτρονικός (03Ι;3 ρΓθ] 0 €ΐθΓ), προβολέας διαφανειών, ΟνΟ, 
προσομοίωση όπου διατίθεται. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Συνεισφορά σεις ασφαλείς εργασίες φορτίου πετρελαιοφόρων χημικών και 
υγραεριοφόρων πλοίων. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



1. Φυσικές ιδιότητες φορτίων και χαρακτηριστικά τους. Βασική γνώση δεξαμενοπλοίων- χημικών 
και υγραεριοφόρων πλοίων. 

Χαρακτηριστικά και τύποι πετρελαιοφόρων, χημικών και υγραεριοφόρων πλοίων, γενική 
κατασκευαστική διαρρύθμιση αυτών. 

Επίδραση χαρακτηριστικών φορτίων (πίεσης και θερμοκρασίας) στη μεταφορά και στη 
φορτοεκφόρτωση. 

Πρακτική σημασία του σημείου ανάφλεξης και του κατώτερου ορίου ευφλεκτικότητας στα 
φορτία. Παραγωγή ηλεκτροστατικού φορτίου και χημικά σύμβολα φορτίων. Γνώση και κατανόηση 
βασικής χημείας που αφορά στην ασφαλή μεταφορά των υγραερίων χύδην φορτίων, ιδιότητες και 
χαρακτηριστικά υγραερίων, επανυγροποίηση και ψύξη αερίων, σημείο κόρου και σημείο 
φυσαλίδων. 

Νόμοι και διαγράμματα βασικής θερμοδυναμικής, μονάδες θερμοδυναμικής και χημικά 
σύμβολα. Γνώση και κατανόηση της φιλοσοφίας διαχείρισης ασφάλειας του δεξαμενοπλοίου. 


Ιδιότητες και χαρακτηριστικά υγραερίων. 


Τοξικότητα, όρια τοξικότητας, οξείες και χρόνιες επιδράσεις της τοξικότητας. 

2. Ικανότητα παρακολούθησης όλων των εργασιών των φορτίων. 

Γνώση στον σχεδίασμά, στα δίκτυα, στην επιθεώρηση δεξαμενής και στις αντλίες φορτίων των 
πλοίων (φόρτωση-εκφόρτωση και από πλοίο σε πλοίο). Λήψη δειγματοληψίας. 

Επίδραση της θερμοκρασίας της θάλασσας. Επάρκεια εκτέλεσης μετρήσεων και υπολογισμών 
φορτίου (ΟΒΟ, ΚΟΒ). Είδη δεξαμενών στα τρία είδη των πλοίων. Βασική γνώση και κατανόηση στη 
φόρτωση και στην εκφόρτωση των πλοίων. Βασική γνώση στον καθαρισμό δεξαμενών. Γνώση και 
κατανόηση συστημάτων παρακολούθησης, αδρανοποίησης, υπερχείλισης (με νερό), μέσα 
αποστράγγισης, διατήρησης θερμοκρασίας, συστημάτων μέτρησης δεξαμενών, καθαρισμός 
δεξαμενών, συστημάτων ανίχνευσης αερίων, συστημάτων διακοπής έκτακτης ανάγκης (Εγπθγ^θπου 
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$ήυΐ □ο\Λ/η-Ε$0) και τους τρεις τύπους πλοίων, συστημάτων καθαρισμού δεξαμενών και 
ακαλλανής από τα επικίνδυνα αέρια (^35 ίΓθοΙη^) και διαχωρισμός φορτίων* Συστήματα πλύσης^ 
με σύστημα €0\Λ/ στα πετρελαιοφόρα. Εξαερισμός (νΘηϊϊΐ3ϊϊοη), σπουδαιότητα της συμβατότητας 
φορτίου* 

Έλεγχος και διαδικασίες κατά την είσοδο σε αντλιοστάσια και κλειστούς χώρους. 

Χρήση των συσκευών εντοπισμού επικίνδυνων αερίων, έλεγχος αυτών για αξιοπιστία και 
πιστοποίηση αυτών από αρμόδιους. 


Σχεδιασμός και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά υγραεριοφόρων πλοίων - εξοπλισμός 
χειρισμού φορτίου. _ 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη μέτρων προφύλαξης για την αποφυγή κινδύνων. 

ΓΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



3* Κίνδυνοι* 

Βασική γνώση των κινδύνων που έχουν σχέση με εργασίες δεξαμενοπλοίων, χημικών και 
υγραεριοφόρων πλοίων. Αξιολόγηση κινδύνου* 

Πηγές ανάφλεξης και μέτρα ασφαλείας (κάπνισμα, αναπτήρες, μαγειρείο, μη σπινθηροβόλα 
εργαλεία, ατομικές ηλεκτρικές συσκευές, Η/Υ, ηλεκτρικά καλώδια, αυτανάφλεξη, θερμές 
επιφάνειες, στατικός ηλεκτρισμός, καθοδική προστασία πλοίου, κ*λπ*)* Ειδική αναφορά στους 
κινδύνους έκρηξης, ευφλεκτικότητας, αντιδραστικότητας, ανάφλεξης, διάβρωσης, 
ηλεκτροστατισμού, τοξικότητας, έκρηξης από ανάφλεξη, διαρροών ατμού, κινδύνους πίεσης, 
κινδύνους από διαρροή ατμών. Κίνδυνοι χημικών αντιδράσεων. Σημείο ανάφλεξης, ανώτερα και 
κατώτερα όρια ανάφλεξης. Διαρροή αερίων και νέφη. Χαμηλές θερμοκρασίες. 

Κίνδυνοι υγείας από επαφή στο δέρμα, εισπνοή, κατάποση* 


Εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες* 


4. Έλεγχος κινδύνων. 

Αδρανοποίηση (κατανόηση ΙΝΕΡΤ 6Α5 5Υ5ΤΕΐνΐ, σύστημα αζώτου). Αερισμός φορτίων, 
κατανόηση των πληροφοριών Φύλλου Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας (Μ$ϋ5-Μ3ΐ8Γΐ3ΐ 53ΐθΐ:ν 0313 
δΐΊθθίδ) και για τους τρεις τύπους των πλοίων. Αντιστατικά μέτρα* Αδράνεια με πλήρωση ύδατος, 
στεγνωτικά και τεχνικές παρακολούθησης. Κατανόηση της συμβατότητας φορτίου. Δοκιμή αερίου. 

Επιτρεπόμενα ποσοστά σύνθεσης αδρανών αερίων και ενεργοποίηση συναγερμού σε 
περίπτωση επικίνδυνης περιεκτικότητας αερίων. 


Αδράνεια - Τεχνικές ξήρανσης και παρακολούθησης. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Εφαρμογή επαγγελματικής υγιεινής, προφυλάξεις και μέτρα ασφαλείας. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



5, Ασφάλεια και προστασία προσωπικού. 

Γνώση και κατανόηση των ασφαλών πρακτικών εργασίας συμπεριλαμβανομένης της 
αξιολόγησης κινδύνου και προσωπικής ασφάλειας και στα τρία είδη των πλοίων. 

Λειτουργία και σωστή χρήση οργάνων μέτρησης αερίου, σωστή χρήση εξοπλισμού ασφαλείας 
(αναπνευστικές συσκευές, εξοπλισμός εκκένωσης δεξαμενών, προστατευτικός ιματισμός, γάντια), 
μέτρα προφύλαξης κατά την είσοδο σε κλειστούς χώρους, μέτρα προφύλαξης πριν και κατά την 
επισκευή και συντήρηση, μέτρα ασφαλείας για θερμές και φυχρές εργασίες και για τα τρία είδη 
των πλοίων* Μέσα επαναφοράς (ανάνηψης)* Εξοπλισμός διάσωσης και διαφυγής. Μέτρα 
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προφύλαξης σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια. Μέτρα προφύλαξης για κρυοπαγήματα από 
εγκαύματα κρύου* Χρήση κατάλληλου Προσωπικού Προστατευτικού Εξοπλισμού (ΡΡΕ) και για τα 
τρία είδη των πλοίων. Κατάλογος ελέγχου πλοιου/ξηράς (5Ηίρ-5ήθΓθ 53ίθΐν εΐΊθεΙίΙΪ5ϋ). Βασική 
γνώση πρώτων βοηθειών μα αναφορά φύλλου Δεδομένων Υλικών Ασφαλείας ([νΐ$0$). 

Βασική γνώση ασφαλών πρακτικών εργασίας και διαδικασίες σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις 
κατευθυντήριες οδηγίες της βιομηχανίας. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Ανταπόκριση σε έκτακτες ανάγκες και εργασίες πυρόσβεσης. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



6,Έκτακτη ανάγκη* 

Προσχεδίαση* Κέντρο διεύθυνσης εκτάκτων αναγκών* Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης 
στο κατάστρωμα και ομάδα πυρκαγιάς. Ομάδα αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης στο 
μηχανοστάσιο. Γενικός συναγερμός. Σημεία συγκέντρωσης πληρώματος. Σχέδια και διαδικασίες 
εκτάκτων αναγκών. Έκτακτη ανάγκη διακοπής χειρισμών φορτίου. Βασική γνώση και κατανόηση 
των μέτρων που λαμβάνονται για πρόληψη ρύπανσης και υπερχείλισης, αναφορά σχετικών 
πληροφοριών στα αρμόδια όργανα. Διάσωση σε κλειστούς χώρους. 


Διακοπή συστήματος έκτακτης ανάγκης (ΕδΟ) - Μέσα πυρόσβεσης που 
χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιών αερίου* 


Οργάνωση πυρκαγιάς δεξαμενοπλοίων, χημικών, υγραεριοφόρων και ενέργειες που γίνονται. 
Πυροσβεστικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την κατάσβεση πυρκαγιάς αερίου ειδικά σε 
υγραεριοφόρα πλοία. Κίνδυνοι πυρκαγιάς που έχουν σχέση με τη διαχείριση φορτίου και για τα 
τρία είδη πλοίων. Μέσα πυρόσβεσης που χρησιμοποιούνται κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε 
πετρελαιοφόρα και πλοία μεταφοράς χημικών* Γνώση στο σύστημα σταθερού και φορητού αφρού 
πυρόσβεσης και για τους τρεις τύπους πλοίων. Γνώση στο σύστημα πυρόσβεσης του σταθερού 
χημικού συστήματος και για τα τρία είδη των πλοίων. Γνώση λειτουργίας βαλβίδων σε έκτακτη 
ανάγκη. Λειτουργία σταθερών και κινητών συστημάτων αφρού πυρόσβεσης και ξηρού χημικού 
συστήματος. Μέτρα που λαμβάνονται μετά από σύγκρουση ή προσάραξη. Βασική γνώση 
περιορισμού υπερχείλισης με ταυτόχρονα τυχόν πυρκαγιάς, Πρόληψη ραγίσματος. Γνώση πρώτων 
βοηθειών και αντιδότων σε υγραεριφόρα δεξαμενόπλοια με αναφορά στον Ιατρικό Οδηγό Πρώτων 
Βοηθειών σε Ατυχήματα Επικινδύνων Αγαθών (ΜΕΑ<3), 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

Λήψη μέτρων, πρόληψη ρύπανσης περιβάλλοντος από την 
απελευθέρωση πετρελαιοειδών, χημικών και υγραερίων. 

ΓΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ 



7. Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι* 

Σε περίπτωση πετρελαϊκής, χημικής και από υγραεριοφόρα πλοία ρύπανσης. Βασικές γνώσεις μέτρων 
που λαμβάνονται σε περίπτωση υπερχείλισης. Κατανόηση διαδικασιών πρόληψης ρύπανσης 
περιβάλλοντος. Επίδραση στην ανθρώπινη και θαλάσσια ζωή από τυχόν διαρροή φορτίων και αερίων. 
Τρόποι διαχείρισης θαλασσίου έρματος, συστημάτων ερματισμού και αφερματισμού (νέα συστήματα 
προστασίας κατά τον αφερματισμό), αλλαγή έρματος εν πλω. Βασικές γνώσεις σε μέτρα που 
λαμβάνονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε περίπτωση υπερχείλισης φορτίου, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΣΤ ' 

ΕΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

1. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει τέσσερις (4) ανεξάρτητες ενότητες, 

Α Ενότητα: Εκπαίδευση στη διαχείριση πλήθους (Οτοννό Μ3η3§0ΠΊ6ηί: ΐΓ3Ϊηΐη§)-ν/2 ρΒΓ.Ι- 
Ώρες διδασκαλίας : 5 + Κ εξετάσεις 

Β Ενότητα: Εκπαίδευση ασφάλειας προσωπικού που παρέχει άμεσες υπηρεσίες στους επιβάτες 
στους χώρους επιβατών (53ίθϊν ϊγβΙπιιί^ Γογ ρετεοπηθΙ ρΓονίάιη^ δίΓθεϊ εθΓνίοβ ΐο ρ355θη£θΓ5 ϊη 

ρ35$εηβθΓ $ρ3€θ5)- ν /2 Ρ3Γ2- 

Ώρες διδασκαλίας : 1 + 34 εξετάσεις 

Γ Ενότητα: Εκπαίδευση διαχείρισης κρίσιμων καταστάσεων και ανθρώπινης συμπεριφοράς (€ΓΪ5ΐε 
Μ3η320Γηεηΐ 3πό ΐΊυΓπ3η ΐ36ΐΊ3νϊθΓ)-ν/2 ρ3Γ.3- 
Ώρες διδασκαλίας : 5 + 1 εξετάσεις 

Δ Ενότητα: Εκπαίδευση για την ασφάλεια των επιβατών, ασφάλεια του φορτίου και ακεραιότητας 
του σκάφους (Ρ355βηβ6Γ5 53Ϊ6ΐν. ε^Γβο δθΓθΐγ 3ηό ήυΙΙ ΐηΐ8§Γίϊγ ΐ:Γ3ίπϊη§)-ν/2 ρ3γ. 4- 
Ώρες διδασκαλίας : 19 + 2 εξετάσεις 

2. Προϋποθέσεις εγγραφής 

Στο ειδικό τμήμα Ε/Γ πλοίων γράφονται και φοιτούν οι: 

Α Ενότητα: Πλοίαρχοι, αξιωματικοί και άλλο προσωπικό που έχει ορισθεί στον πίνακα διαίρεσης 
πληρώματος (Μοβϊθγ Ιΐ$ΐ) να βοηθά τους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης. 

Β Ενότητα: Το προσωπικό που παρέχει άμεσες υπηρεσίες σε επιβάτες στους χώρους επιβατών, 

Γ Ενότητα: Πλοίαρχοι Α και Β τάξης, μηχανικοί Α και Β τάξης και άτομα που έχουν ευθύνη για την 
ασφάλεια των επιβατών σε καταστάσεις ανάγκης. 

Όσοι ενδιαφερόμενοι πρόκειται να φοιτήσουν, καταθέτουν στη γραμματεία της σχολής αίτηση- 
βεβαίωση της ναυτιλιακής εταιρείας στα πλοία της οποίας ναυτολογούνται, πρόκειται να 
ναυτολογηθούν ή είναι ναυτολογημένοι, αναφέροντας την ειδικότητα ή / και τα καθήκοντά τους. 

Δ Ενότητα: Πλοίαρχοι Α και Β τάξης, μηχανικοί Α και Β τάξης και κάθε άτομο που είναι 
επιφορτισμένοι και έχουν την άμεση ευθύνη επιβίβασης/αποβίβασης επιβατών, φορτοεκφόρτωσης 
ή ασφάλισης φορτίου, ή κλεισίματος ανοιγμάτων του σκάφους (κελύφους). 

3. Απουσίες: Επιτρέπονται συνολικά τρεις (3) απουσίες. 

4. Εξετάσεις: Γραπτές 

5. Τρόπος εξετάσεων: Δίνονται συνολικά πενήντα (50} ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ίσης 
βαθμολογικής αξίας, 

6. Βαθμολογική βάση το εξήντα (60). 

7. Αποτυχόντες σπουδαστές επανεξετάζονται σε επόμενες εξετάσεις, 

8. Στους σπουδαστές που αποφοιτούν με επιτυχία χορηγείται από την σχολή σχετικό πιστοποιητικό, 
το οποίο υπογράφεται από το Διευθυντή Σπουδών και θεωρείται από τον Διοικητή. 


ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ, ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ 

ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

$Τ€ννΑ-ν/2 

Διάρκεια: 34 ώρες 

Στις παραπάνω ώρες περιλαμβάνεται εξέταση 4 ωρών 
[βλ. κατανομή ανά ικανότητα] 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΘΟΥΣ 
Παρ. 1 ΓΩρες 5+1/2 Εξέταση) 


1 . Συσκευές και σχέδια ελέγχου καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Περιγραφή και επεξήγηση. 

2. Πίνακες συγκέντρωσης και οδηγίες έκτακτης ανάγκης. Επεξήγηση και σημασία τους. 

3. Έξοδοι κινδύνου, οδοί διαφυγής και χρήση των ανελκυστήρων. 
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4. Παροχή σαφών και καθησυχαστικών εντολών κατά την κρίση. 

5. Έλεγχος επιβατών σε διαδρόμους και κλίμακες* 

6. Διατήρηση ομαλής και συνεχούς ροής. 

Ί, Διακριτική διαχείριση ΑΜΕΑ. 

8. Συστήματα έρευνας χώρων ενδιαίτησης. 

9. Διαδικασίες συγκέντρωσης. 

10. Διαδικασίες διατήρησης της τάξης. 

11 . Έλεγχος ενδυμασίας και σωσιβίων. 

12* Διαδικασία ελέγχου ενστίκτων όπως: 

α) Φόβου, πανικού, επιθετικότητας, 
β} κλειστοφοβίας, προσανατολισμού, θυμού, κ.ά* 

13. Ασφάλεια και ηρωισμοί. 

14* Εμπνέω εμπιστοσύνη* Σημασία και πώς επιτυγχάνεται 
15* Επανένωση ατόμων* 

16. Αντιμετώπιση του φαινομένου της εικονικής πραγματικότητας που είναι πιθανόν να 
παρουσιάσουν επιβάτες. Π.χ. να καθυστερούν να καταλάβουν ότι αντιμετωπίζουν κατάσταση 
έκτατης ανάγκης, να μην ανταποκρινονται στις οδηγίες, να μην βγαίνουν από της καμπίνες, να 
ψάχνουν για συγγενικά πρόσωπα ή τιμαλφή). 

17. Πιθανότητα εγκατάλειψης. 

18* Μετακίνηση προς τα μέσα εγκατάλειψης-επιβίβαση. 

19. Χρήση καταλόγων επιβατών, εάν απαιτείται, για αποτελεσματικότερο έλεγχο της εκκένωσης. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 
Παρ* 2 


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΓΩρες 1+1/2 Εξέταση) 


1, Η ανάγκη και η σημασία της επικοινωνίας. 

2. Αναφορά κατάστασης ανάγκης. 

3* Τι πρέπει να προσέξω και τι πρέπει να αναφέρω* 

4* Τρόποι επικοινωνίας για παροχή οδηγιών στους επιβάτες. 

5* Ατομικές σωστικές συσκευές (επίδειξη χρήσης). 

6, Επιβίβαση-Αποβίβαση, μέριμνα για ΑΜΕΑ* 

7* Ανταλλαγή πληροφοριών. 

δ* Παροχή πληροφοριών στους επιβάτες (πόσο ουσιαστικό είναι και τι πρέπει να προσέχουμε). 

9. Καθοδήγηση επιβατών σύμφωνα με τις ανακοινώσεις. 

10. Γλώσσα ή γλώσσες επικοινωνίας. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΡΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 
Παρ* 3 (Ώρες 5+1 Εξέταση) 


Πίνακας ν2 


Οργάνωση πλοίο διαδικασιών έκτακτης ανάγκης* 


1. Οι ψυχολογικές φάσεις της κρίσης. 

2. Κρίση στη στεριά και κρίση στη θάλασσα* 

3. Γνώση κανονισμών ασφαλείας και σχεδίων του πλοίου. 

4. Ανάγκη προσχεδιασμού και ασκήσεων έκτακτης ανάγκης* 

5. Η Εκπαίδευση-κατάρτιση ως μέθοδος αντιμετώπισης κρίσης, 

6. Ανάγκη ενημέρωσης προσωπικού και τήρησης των προσχεδιασμένων διαδικασιών έκτακτης 
ανάγκης. 

7. Αυτοσχεδιασμός πόσο αποδεκτός και αποτελεσματικός είναι. 
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Πίνακας ν2/1 


Βελτιστοιχοίηση χρήσης πόρων. 


1. Οργάνωση ρεαλιστικών ασκήσεων με στόχους. 

2. Ομάδα διαχείρισης κρίσης. 

3, Ανάλυση της ουσιαστικότητας της πλήρους εκμετάλλευσης των διαθέσιμων μέσων και 
προσωπικού. 

4, Διαχείριση περιορισμένων μέσων και προσωπικού* 


Πίνακας ν2/2 


Ανταπόκριση ελεγχου σε έκτακτες ανάγκες. 


1, Η σημασία του ηγέτη. Βασικοί κανόνες ηγετικής συμπεριφοράς-παραδειγματισμός. 

2, Διοικητικό (παραδειγματισμός, ταχύτητα στη λήψη ορθών αποφάσεων, κινητοποίηση και 
ενθάρρυνση προσωπικού και επιβατών). 

3, Ανάλυση της σημασίας και ουσιαστικότητας των ορθών, γρήγορων, αποτελεσματικών και 
ψύχραιμων ενεργειών του διαχειριστή κρίσης. 

4* Αγχος, επιδράσεις, σύνδρομα που μπορεί να δημιουργήσει, αντιμετώπιση. 

5. Η βία ως μέσο του ανίκανου διαχειριστή. 


Πίνακας ν2/3 


Έλεγχος επιβατών και άλλου προσωπικού κατά τη διάρκεια συνθηκών 
έκτακτης ανάγκης. 


1 . Έλεγχος επιβατών και προσωπικού σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης. 

2. Χρόνος ανταπόκρισης των επιβατών και αποδοχής ότι υφίσταται έκτακτη ανάγκη. 

3. Φόβος. Αίτια, φυσιολογικά συμπτώματα, επιδράσεις, αντιμετώπιση. 

4. Πανικός. Αντιδράσεις λόγω πανικού. Τι πρέπει να προσέχει ο έχων την ευθύνη της διαχείρισης. 

5. Ο όχλος και τα χαρακτηριστικά του. 

6. Χαρακτηριστικά επιβατών και πόσο επηρεάζουν τη διαχείριση κρίσης. 

7. Ψυχολογική κατάσταση τραυματία. 


Πίνακας ν2 / 4 


Δημιουργία και τήρηση αποτελεσματικών επικοινωνιών. 


1. Δημιουργία και τήρηση αποτελεσματικών επικοινωνιών. 

2. Τρόποι επικοινωνίας για παροχή οδηγιών στους επιβάτες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης. 

3. Παροχή σαφών και συνοπτικών οδηγιών. 

4. Γλώσσα ή γλώσσες επικοινωνίας και πιθανή ανάγκη χρήσης σημάτων χεριών. 

5. Ενθάρρυνση ανταλλαγής πληροφοριών με την ανατροφοδότηση των επιβατών και του άλλου 
προσωπικού. 


ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ. ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΚΑΦΟΥΣ 
Παρ. 4 (ΩΡΕΣ: 19+2 Εξέταση) 


1. Φόρτωση - εκφόρτωση οχημάτων και άλλων μονάδων μεταφοράς φορτίου. 

2. Λειτουργικοί περιορισμοί πλοίου. 

3. Διαδικασίες και περιορισμοί για την καθαίρεση και ανύψωση ράμπας. 

4. Διαδικασίες χειρισμού αφαιρούμενων- αναδιπλούμενών καταστρωμάτων οχημάτων. 

5. Προστασία προσωπικού σε ράμπες και καταστρώματα οχημάτων. 
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6 . Μέτρα και προφυλάξεις κατά την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών με ιδιαίτερη προσοχή 
σε άτομα που χρειάζονται βοήθεια. 

7. Καταγραφή επιβαινόντων. 

8 . Μεταφορά προϊόντων γενικά. 

9. Χρήση του ΙΜΟβΟ, 

10. Μεταφορά επικίνδυνων φορτίων με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. 

11. Διαδικασίες ανάγκης για πλο ία που μεταφέρο υ ν επικίνδυνα προϊόντα (ε γχε ιρ ίδ ιο IΜ Ο). 

12. Ασφάλιση φορτίων. 

13. Κύριες πηγές κινδύνων (υγρά καταστρώματα, κακός φωτισμός, ελεύθερη κίνηση αναρτήσεων 
αυτοκινήτου κ.ά). 

14. Κατοίλληλότητα οχημάτων για μεταφορά με πλοίο. 

15. Στοιβασία και έχμαση. 

16. Εγχειρίδιο έχμασης οχημάτων. 

17. Χρήση εχμάτων λαμβάνοντας υπ' όψη τους περιορισμούς τους. 

18. Διεθνής κώδικας ασφαλούς πρακτικής για την στοιβασία και ασφάλεια φορτίων {ο55 ζβγ^ο 

5ΐο\ν3§θ 3ηςΙ εβευπη^). 

19- Πίνακες οδηγιών έχμαση ς σε σχέση με την περίοδο διατοιχισμών του πλοίου. 

20. Δυνάμεις που αναπτύσσονται στους χώρους οχημάτων των οχηματαγωγών κατά την διάρκεια 
κακοκαιρίας. 

21. Υπολογισμοί ευστάθειας, διαγωγής και κοπώσεων. 

22 . Άντωση, πλευστότητα, εκτόπισμα. 

23. Πείραμα ευστάθειας. 

24. Απαιτήσεις σε άθικτη κατάσταση. 

25. Απαιτήσεις σε κατάσταση μετά από βλάβη. 

26. Ευστάθεια και φόρτωση. 

27. Παραδείγματα από μελέτη ατυχημάτων. 

28. Αντοχή καταστρώματος οχημάτων (βάρος ανά άξονα, επιτάχυνση βαρύτητας, αριθμός τροχών 
ανά άξονα). 

29. Υπολογισμός επιδράσεων από μεταφορά έρματος, καυσίμων στην ευστάθεια, τη διαγωγή και 
τις κοπώσεις. 

30. Στεγανή υποδιαίρεση. 

31. Σύντομη ιστορική αναφορά. 

32. Άνοιγμα, κλείσιμο και ασφάλιση ανοιγμάτων στο σκάφος. 

33. Κανονισμοί. 

34. Στεγανές φρακτές. 

35. Στεγανές θύρες. 

36. Στεγανό κατάστρωμα, 

37. Ανοίγ ματα στο εξωτερ ικό περ ίβλη μα. 

38. Αποχετεύσεις χώρων οχη μάτων. 

39. Πρωραίος και πρυμναίος καταπέλτης. 

40. Σχέδια ελέγχου βλαβών. 

41. Αποτελέσματα κατάκλισης, 

42. Μέτρα προστασίας από κατάκλιση. 

43. Έλεγχος ατμόσφαιρας χώρου οχημάτων. 

44. Οχήματα που χρησιμοποιούν υγραέρια. 

45. Προϋποθέσεις λειτουργίας ψυκτικών μηχανημάτων. 

46. Πυροπροστασία, πυρανίχνευση, κατάσβεση (περιληπτικά). 

47. Σωστικός εξοπλισμός, πρόσθετες απαιτήσεις επιβατικών πλοίων (περιληπτικά). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΖ ' 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Ε.Ν. 

ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ, ΜΗΧΑΝΗΣ ΚΑΙ ΡΑΔΙΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Α. Οι Αξιωματικοί καταστρώματος και μηχανής Ε.Ν. αποκτούν από τα αντίστοιχα ΚΕΣΕΝ πιστοποιητικό 
συνεχούς ικανότητας και εκσυγχρονισμού των γνώσεων μετά από προφορικές εξετάσεις, οι οποίες 
διεξάγονται μία (01) ερνάσιμη ημέρα στη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου κάθε κύκλου σπουδών. 

β. Ανάλογα με το δίπλωμα ή πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητος που κατέχουν οι 
ενδιαφερόμενοι μέχρι την 31-12-2016, εξετάζονται στα παρακάτω μαθήματα των παραρτημάτων του 
προηγούμενου κανονισμού εκπαίδευσης: 

1. Κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Α' τάξης Ε.Ν,: 

(α) Ραντάρ - Ηλεκτρονικοί Χάρτες 

(β) Ευστάθεια Δ.Κ.Α.Σ., Διοίκηση - Οργάνωση, Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας 

2. Κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Β' τάξης Ε.Ν.: 

(α) Ραντάρ - Ηλεκτρονικοί Χάρτες 

(β) Ευστάθεια Δ.Κ.Α.Σ., Αγγλικά, Ασφάλεια Ναυσιπλοΐας, Φορτώσεις. 

3. Κάτοχοι διπλώματος Πλοιάρχου Γ' τάξης Ε.Ν.: 

(α) Αυτόματα Βοηθήματα ραντάρ (ΑΒΡΑ) 

(β) Ναυτιλία, Ναυτική Τέχνη, Τήρηση Φυλακής, Ευστάθεια, Μεταφορά Φορτίων, Αγγλικά 
(εξεταστέας ύλης ΑΕΝ/Πλοιάρχων). 

4. Κάτοχοι διπλώματος Μηχανικού Α' τάξης Ε.Ν.: 

Μ.Ε.Κ., Ηλεκτρικές Μηχανές Πλοίου ή ΣΑΕ, Τεχνικές Επαγγελματικές Γνώσεις. 

5. Κάτοχοι διπλώματος Μηχανικού Β' τάξης Ε.Ν.: 

Μ.Ε.Κ. Βοηθητικά Μηχανήματα, Ηλεκτροτεχνία ή ΣΑΕ -Ηλεκτρονικά, Αγγλικά 

6 . Κάτοχοι διπλώματος Μηχανικού Γ τάξης Ε.Ν.: 

Μ.Ε.Κ,, Βοηθητικά Μηχανήματα, Αγγλικά, Ηλεκτροτεχνία (εξεταστέας ύλης ΑΕΝ/Μηχανικών}. 

Γ. Οι κάτοχοι Πιστοποιητικού Χειριστή Γενικής Χρήσης 6Μ055 (6.0.0.) και Χειριστή Περιορισμένης 
Χρήσης 6Μ055 (ΒΌ.Ο.), αποκτούν το πιστοποιητικό συνεχούς ικανότητος και εκσυγχρονισμού των 
γνώσεων μετά από φοίτηση και επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις (στα μαθήματα που ισχύουν για 
τους αντίστοιχους κύκλους), σύμφωνα με τα κατωτέρω: 

1. ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6ΜΠ55 (6.0.0). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Έξι (06) ώρες (5+1) - Μία (01) ημέρα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: Εξήντα (60) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 ώρα 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 50 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, 
περιληπτική απάντηση) 

ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Όπως αυτή ισχύει για τον συγκεκριμένο κύκλο σπουδών για την απόκτηση 
του σχετικού Πιστοποιητικού - Κύρια σημεία. 

2. ΚΑΤΟΧΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 6Μ055 (Β.Ο.Ο.). 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Τρεις (03) ώρες (2+1) - Μία (01) ημέρα. 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ: Πενήντα (50) 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: Γραπτή 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 1 ώ,ρα 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 25 ερωτήσεις με το σύστημα ΒΕΟΟΜ (πολλαπλή επιλογή, σωστό ή λάθος, 
περιληπτική απάντηση) 

ΥΛΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Όπως αυτή ισχύει για τον συγκεκριμένο κύκλο σπουδών για την απόκτηση 
του σχετικού Πιστοποιητικού - Κύρια σημεία. 
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Δ* 1- Οι ενδιαφερόμενοι μετά από αίτησή τους μπορούν να παρακολουθούν σαν ακροατές, στους 
αντίστοιχους κύκλους σπουδών τα μαθήματα που θα εξετάζονται όπως αυτά καθορίζονται στις 
ανωτέρω παραγράφους. 

2 . Όπου διδάσκεται το ίδιο μάθημα ή γίνεται διδασκαλία διαφορετικών μαθημάτων ταυτόχρονα, 
σε δύο κύκλους σπουδών, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να παρακολουθούν προαιρετικά το 
μάθημα ή τα μαθήματα του ενός κύκλου σπουδών κατά τη κρίση τους. 

3. Οι εξετάσεις θα διενεργούνται από τριμελή επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από καθηγητές 
αντιστοίχων ειδικοτήτων με τα εξεταζόμενα μαθήματα. 

4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι γενικές διατάξεις του κανονισμού αυτού. 

5. Ο τύπος των χορηγούμενων πιστοποιητικών συνεχούς ικανότητος και εκσυγχρονισμού των 
γνώσεων καθορίζεται με απόφαση ΔΕΚΝ Γ\ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΗ ' 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
5ΗΙΡ δΕΓυΚΙΤΥ ΟΡΡΙΟΕΡ (550) Α-νΐ/5 

Φοιτούν : Πλοίαρχοι Α\ Β' και Γ' τάξης. Δύνανται επίσης να φοιτήσουν και Μηχανικοί Α\ Β' και Γ' 
τάξης εφόσον βεβαιωθεί εννράφως από Ναυτιλιακή Εταιρεία ότι πρόκειται να τους ανατεθούν 
καθήκοντα 5.5.0. 

Διάρκεια εκπαίδευσης : 13 ώρες (συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων). 

Διάρκεια εξέτασης : Μία (1) ώρα. 

Τρόπος εξέτασης :Γραπτή. 

Σύστημα εξέτασης : Δίνονται 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλονής ίδιας βαθμολονικής αξίας* 
Επιτυχημένος θεωρείται ο σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 10 τουλάχιστον ερωτήσεις. Σε 
περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής υποχρεούταισε επανεξέταση* 

Απουσίες : Επιτρεπόμενος αριθμός απουσιών: (Μία) 1. Σπουδαστής που θα απουσιάσει περισσότερο 
από μία (1) ώρα υποχρεούται σε επαναφοίτηση. 

Φοιτούν: Άξιωμαηκοί Πλοίαρχοι και Μηχανικοί ηάσης τάξης. 

Διάρκεια: Δύο ημέρες {12 ώρες συν 1 ώρα εξετάσεις). 

ΓΝΩΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

1. Διατήρηση και Εποπτεία της εφαρμονής του Σχεδίου Ασφαλείας του Πλοίου. 

1* Γνώση της Διεθνούς Ναυτιλιακής Πολιτικής Ασφαλείας και των υπευθυνοτήτων των 
Κυβερνήσεων, των Εταιρειών και των εξουσιοδοτημένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων 
στοιχείων που μπορεί να είναι σχετικά με την πειρατεία και την ένοπλη ληστεία. 

2* Γνώση του σκοπού και των στοιχείων που υποχρεώνουν να υπάρχει ένα σχέδιο ασφάλειας 
πλοίου (δΐιίρ 50€υητν ρΐθπ), αναφερόμενο σε διαδικασίες και τήρηση αρχείων, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που μπορεί να έχουν σχέση με την πειρατεία και την 
ένοπλη ληστεία. 

3. Γνώση των διαδικασιών που θα χρησιμοποιηθούν νια την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας 
Πλοίου και αναφορά στα περιστατικά ασφάλειας. 

4. Γνώση των επιπέδων ναυτικής ασφάλειας (ηπθΓίΐΐηηθ Ββευτίΐν ΙβνβΐΒ) και τα επακόλουθα μέτρα 
ασφάλειας και διαδικασίες, στο πλοίο και στο περιβάλλον των λιμενικών εγκαταστάσεων. 

5. Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών κατά τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων, 
επιθεωρήσεων επί σκηνής (οη 5εβη6 ϊη^ρβεΐϊοη), ελέγχου και παρακολούθησης, των 
δραστηριοτήτων ασφάλειας που περικλείονται εντός του Σχεδίου Ασφάλειας Πλοίου. 

6 . Γνώση των απαιτήσεων και διαδικασιών για αναφορά στον Αξιωματικό Ασφάλειας του Πλοίου 
(550), για όποιες ελλείψεις και μη συμμορφώσεις (ηοη-εοηίοΓΓηίΐιεε} που βρέθηκαν κατά τους 
εσωτερικούς ελέγχους (ΙηΐετηΒΐ Αυάίϊβ), περιοδικές ανασκοπήσεις και επιθεωρήσεις 
ασφάλειας. 

7. Γνώση των μεθόδων και διαδικασιών που χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση του Σχεδίου 
Ασ φ άλε ιας το υ πλο ίο υ. 

8 . Γνώση της ασφάλειας που σχετίζεται με εναλλακτικό σχεδιασμό και τις διαδικασίες για την 
ανταπόκριση των απειλών ή παραβιάσεων της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων 
για τη διατήρηση κρίσιμων λειτουργιών για τη διασύνδεση πλοίου/ξηράς ή μεταξύ 
πλοίου/πλοίου, καθώς επίσης και στοιχείων που μπορεί να σχετίζονται με πειρατεία ή ένοπλη 
ληστεία. 

9. Εργασιακή γνώση επί των όρων και προσδιορισμών της ναυτικής ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων επίσης στοιχείων που μπορεί να σχετίζονται με πειρατεία ή ένοπλη 
ληστεία. 


2. Εκτίμηση του κινδύνου ασφάλειας, απειλής και τρωτότητας. 
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1.Γνώση της εκτίμησης κινδύνου (πδΐί 355θ55ΓηθηΙ) και εργαλεία αξίολόνησης. 

ΖΧνώση της αξιολόγησης και τεκμηρίωσης της ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης και της 
Δήλωσης Ασφάλειας (^6^I3^^^ϊοη οί ^βευΓίΐγ - 0ο5). 

3. Γνώση των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που χρησιμοποιούνται από τους Πειρατές και τους 
ένοπλους ληστές. 

4. Γνώση που επιτρέπει την αναγνώριση, σε αμερόληπτη βάση, προσώπων που παρουσιάζουν 
δυνητικούς κινδύνους για την ασφάλεια. 

5. Γνώση που επιτρέπει την αναγνώριση των όπλων επικίνδυνων ουσιών και συσκευών, και 
ενημέρωση για τη ζημία που μπορεί να προκαλέσουν. 

6. Γνώση της διαχείρισης πλήθους και τεχνικές ελέγχου, όπου απαιτεΐταυ 

7. Γνώση της μεταχείρισης ευαίσθητων πληροφοριών, που αφορούν την ασφάλεια και τις 
επικοινωνίες, 

8. Γνώση της εφαρμογής και του συντονισμού αναζητήσεων, 

9. Γνώση των μεθόδων για τις φυσικές αναζητήσεις και μη παρεμβατικές επιθεωρήσεις. 

3. Τακτικές επιθεωρήσεις του πλοίου για να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα 

ασφάλειας που εφαρμόζονται και διατηρούνται. 

1 . Γνώση των απαιτήσεων για τις αναγνωρισμένες και παρακολουθούμενες απαγορευμένες 
περιοχές (στο πλοίο), 

2. Γνώση ελέγχου πρόσβασης στο πλοίο και στις απαγορευμένες περιοχές (του πλοίου). 

3. Γνώση των μεθόδων για την αποτελεσματική παρακολούθηση των περιοχών του 
καταστρώματος και των περιοχών γύρω από το πλοίο, 

4. Γνώση ίων θεμάτων ασφάλειας σχετικά με τον χειρισμό του φορτίου και των εφοδίων ίου 
πλοίου, μαζί με προσωπικό του πλοίου και αρμόδιους αξιωματικούς ασφάλειας των Λιμενικών 
εγκαταστάσεων, 

5. Γνώση των μεθόδων ελέγχου κατά την επιβίβαση, αποβίβαση και πρόσβαση. 

4. Επιβεβαίωση ότι τα συστήματα και τα εφόδια της ασφάλειας, αν υπάρχουν, λειτουργούν 

κανονικά, έχουν ελεγχθεί και ρυθμιστεί. 

1. Γνώση των διαφόρων τύπων συστημάτων εξοπλισμού και ασφάλειας καθώς και τους 
περιορισμούς αυτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
σε περιπτώσεις επίθεσης από πειρατές και ένοπλους ληστές. 

2. Γνώση των διαδικασιών, οδηγιών και καθοδήγησης στη χρήση των συστημάτων ασφάλειας 
συναγερμού του πλοίου (55Α5). 

3. Γνώση των μεθόδων ελέγχου ρύθμισης και διατήρησης των συστημάτων ασφάλειας και 
εξοπλισμού, ειδικά όταν το πλοίο είναι στην ανοιχτή θάλασσα. 

5. Ενθάρρυνση για την ενημέρωση και επαγρύπνηση στην ασφάλεια του πλοίου. 

1* Γνώση της εκπαίδευσης στα γυμνάσια και ασκήσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις, βάσει των 
σχετικών συμβάσεων, κωδίκων και εγκύκλιων του ΙΜΟ, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που 
σχετίζονται με την καταπολέμηση της ένοπλης ληστείας, 

2, Γνώση των μεθόδων ενίσχυσης για την ενημέρωση στην ασφάλεια και επαγρύπνηση στο πλοίο. 

3, Γνώση των μεθόδων αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των γυμνασίων και των ασκήσεων, 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΟΥ 
ΓΙΑ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
δΕαυΚΙΤΥΤΡΑΙΝΙΝΘ ΡΟΚ δΕΑΡΑΚΕΚδ ννίΤΗ ΟΕδΙΘΝΑΤΕΟ δΕΟυΚΙΤΥ ΟυΤΙΕδ Α-νΐ/6 

Φοιτούν: Όλοι οι ναυτικοί με καϋήκοντα ασφάλειας 
Διάρκεια: Πέντε (5) ώρες, συμτζερίλαμβανομένων των εξετάσεων. 
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ΓΝΩΣΗ, ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 

1. Εισαγωγή 

1. Εκισκόπηση μαθημάτων. 

2. Αρμοδιότητες. 

3. Υφιστάμενες απειλές και μέσα ασφάλειας του πλοίου. 

4. Λειτουργίες πλοίου, λιμένος και προϋποθέσεις. 

2. Πολιτική Ναυτικής Ασφάλειας (στο πλοίο) 

1. Εξοικείωση με τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις, κώδικες και υποδείξεις. 

2. Ενημέρωση επί της σχετικής Εθνικής νομοθεσίας και κανονισμών. 

3. Ορισμοί. 

4. Χειρισμοί κρίσιμοι για την ασφάλεια, τις σχετικές πληροφορίες και επικοινωνίες, 

3, Υπευθυνότητες ασφάλειας πλοίου, 

1. Συμβαλλόμενα κράτη. 

2. Η εταιρεία. 

3. Το πλοίο. 

4. Οι Λιμενικές εγκαταστάσεις. 

5. Ο Αξιωματικός Λσφάλειας του Πλοίου (δΐιϊρ δεευπίγ ΟίίΙεοΓ-δδΟ). 

6. Ο Αξιωματικός Ασφάλειας της Εταιρείας. (Οοπιρ^ηγ ΒΒευΓΪΐγ Οίΐί^0Γ-^5Ο). 

7. Ο Αξιωματικός Ασφάλειας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΡοΓΐ ίΒεϊΙϊΐγ δετυτίΐγ ΟίΐϊεεΓ-ΡΡδΟ). 

8. Ναυτικοί με καθορισμένα καθήκοντα ασφάλειας. 

9. Προσωπικό λιμενικών εγκαταστάσεων με καθορισμένα καθήκοντα ασφάλειας. 

10. Ειδικό προσωπικό. 

11. Αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Ασφαλείας, 

4, Αξιολόγηση ασφάλειας πλοίου. 

1. Εργαλεία αξιολόγησης. 

2. Επιθεωρήσεις ασφάλειας, επί σκηνής (επί του πλοίου) (οη 5 εθη 0 ευπ/θγε). 

Εξοπλισμός ασφάλειας, 

1. Εξοπλισμός και συστήματα ασφάλειας, 

2. Περιορισμοί εξοπλισμού ασφάλειας και συστημάτων. 

3. Δοκιμή, ρύθμιση και συντήρηση του εξοπλισμού και συστημάτων ασφάλειας. 

6, Προσδιορισμός απειλής, αναγνώριση και ανταπόκριση. 

1. Αναγνώριση και αναζήτηση όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών, 

2. Μέθοδοι σωματικής έρευνας, χωρίς έρευνα δολιοφθοράς. 

3. Εκτέλεση και συντονισμός ερευνών, 

4. Αναγνώριση, χωρίς διάκριση, ατόμων που μπορεί να παρουσιάσουν, ενδεχομένως, κινδύνους 
για την ασφάλεια. 

5. Τεχνικές που χρησιμοποιούνται για παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας. 

6. Διαχείριση πλήθους και τεχνικές ελέγχων, 

7. Ενέργειες για την ασφάλεια του πλοίου. 

1. Απ α ιτο ύ μενες ε νέ ργε ιε ς σε δ ιαφ ο ρ ετι κ ά επ ίπε δ α ασ φ άλε ιας. 

2. Διατήρηση ασφάλειας κατά τη διεπαφή πλοίου/ξηράς. 

3. Εξοικείωση με τη «Δήλωση Ασφάλειας» (ϋεέΙ^Γθίϊοη οίδθευηΐγ- Οοδ), 

4. Αναφορά σε περιστατικά ασφάλειας. 

5. Εκτέλεση διαδικασιών ασφάλειας. 
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δ. Προετοιμασία έκτακτης ανάγκης. Γυμνάσια και ασκήσεις. 

1. Εκτέλεση σχεδίων έκτακτης ανάγκης. 

2, Γυμνάσια και ασκήσεις ασφάλειας. 

9, Διαχείριση ασφάλειας. 

1. Έγγραφα και αρχεία. 


ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 
ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
ΙΝΤΕΒΝΑΤΙΟΝΑίδΗΙΡ & ΡΟΚΤ ΡΑΟυΤΥ δΕΈΟΡΙΤΥ €ΟΟΕ (Ι5Ρ5 ΈΟΟΕ) 
ΙΜΟ5Τ0υν Α-νΐ/6-1 

Φοιτούν: Όλοι οι ναυτικοί 

Διάρκεια: Πέντε (5) ώρες (συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων). 


ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός του μαθήματος είναι ο ναυτικός: 

1- Να αναγνωρίζει τους παράγοντες που απειλούν την ασφάλεια του πλοίου. 

2. Να συμβάλειστην υψηλή ασφάλεια του πλοίου έχοντας αυξημένη ενημέρωση 

3. Να αντιλαμβάνεται την ανάγκη και τις μεθόδους διατήρησης της ενημέρωσης για την ασφάλεια και 
την επαγρύπνηση. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΥΛΗ 

1. Συνοπτική αναφορά και βασικές γνώσεις των όρων και ορισμών ασφάλειας που έχουν σχέση με την 
πειρατεία και την ένοπλη ληστεία. 

2. Συνοπτική αναφορά στις διατάξεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών 
Εγκαταστάσεων (Ι5Ρ5). 

3. Γενικές γνώσεις της διεθνούς ναυτιλιακής πολιτικής για την ασφάλεια και των ευθυνών και 
υποχρεώσεων των Κυβερνήσεων, Εταιρειών και ορισμένων προσώπων. 

4. Γενικές γνώσεις των επιπέδων ναυτιλιακής ασφάλειας και της επίδρασής τους στα μέτρα και τις 
διαδικασίες ασφαλείας πάνω στο πλοίο και στο περιβάλλον του λιμένα. 

5. Προσδιορισμός Γενικές γνώσεις των διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται στην εφαρμογή 
ενός σχεδίου ασφαλείας πλοίου και αναφοράς περιστατικών σχετιζόμενών με ασφάλεια, 

6. Γενικές γνώσεις των τεχνικών που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη και καταστρατήγηση των 
μέτρων ασφαλείας. 

7. Γενικές γνώσεις που να επιτρέπουν την αναγνώριση πιθανών απειλών για την ασφάλεια 
συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που ενδεχομένως έχουν σχέση με την πειρατεία και την ένοπλη 
ληστεία.. 

δ. Γενικές γνώσεις που να επιτρέπουν την αναγνώριση όπλων, επικίνδυνων ουσιών και συσκευών και 
επίγνωση της ζημίας που μπορεί να προκαλέσουν. 

9. Γενικές γνώσεις χειρισμού ευαίσθητων πληροφοριών και επικοινωνιών που σχετίζονται με την 
ασφάλεια. 

10. Γενικές γνώσεις των απαιτήσεων εκπαίδευσης, γυμνασίων και ασκήσεων σύμφωνα με τις σχετικές 
συνθήκες, κώδικες και εγκυκλίους του ΙΜΟ συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την 
αντιμετώπιση της πειρατείας και της ένοπλης ληστείας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 ^ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
(Ε0ΟΙ$/ ΕίΕακΟΝΙΟ εΠΑΡΤ ΟΙδΡίΑΥ & ΙΝΡΟΡΜΑΤΙΟΝ $Υ$ΤΕΜ) 
δτενν 2010 δΕΟΤΙΟΝ Α-Ι/12 & Β-Ι/12 (36-66) 

φοιτούν: Πλοίαρχοι Α', Β' και Γ τάξης 

Διάρκεια εκπαίδευσης: 30 ώρες συμπεριλαμβανομένων και των εξετάσεων (Θ=5 + Π=25). Η πρακτική 
εξάσκηση πραγματοκοιείταί στους σταθμούς εργασίας {ΕεθΙ5) του Κέντρου (δύο σπουδαστές ανά 
σταθμό εργασίας). 

Διάρκεια εΕέτασηε : Μία (1) ώρα για τη θεωρία. 

Τρύπος εξέτασης : Γραπτή. 

Σύστημα εξέτασης: Δίδονται 20 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ίδιας βαθμολογικής αξίας. 
Επιτυχημένος θεωρείται ο σπουδαστής που θα απαντήσει σωστά σε 12 τουλάχιστον ερωτήσεις. Σε 
περίπτωση αποτυχίας ο σπουδαστής υποχρεούται σε επανεξέταση. Η αξιολόγηση της πρακτικής 
εξάσκησης διενεργείται κατά τον χρόνο εκτέλεσης των ασκήσεων στις συσκευές {Ε^^I$) και 
χαρακτηρίζεται ικανοποιητική ή μη. 

Τελική επίδοση : Ο βαθμός της γραπτής εξέτασης υπό την προϋπόθεση ότι η πρακτική εξάσκηση έχει 
χαρακτηρισθεί ως ικανοποιητική. Αποτυχών σπουδαστής έχει δικαίωμα επανεξέτασης. 

Σκοπός : Ο σπουδαστής μετά την επιτυχή φοίτησή του θα πρέπει να είναι ικανός: 
α) Να χειρίζεται τον εξοπλισμό Ε€ϋΙ5, να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες ναυσιπλοΐας του Ε€ϋΙ5, να 
επιλέγει και να εξακριβώνει όλες τις σχετικές πληροφορίες και να ενεργεί κατάλληλα σε περίπτωση 
δυσλειτουργίας. 

β) Να αναφέρει πιθανά λάθη δεδομένων που εκτίθενται καθώς και τα συνήθη λάθη ερμηνείας, και 
ν) να εξηγεί γιατί δεν θα πρέπει να βασίζεται κανείς στο Ε0ΡΙ5 ως το μοναδικό αξιόπιστο σύστημα 
ναυσιπλοΐας. 

1. ΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε€ΟΙ5 

1.1 Επεξήγηση των απαιτήσεων 50ίΑ$ [κεφάλαιο V Κθ§. 19/2.4- Αρροηδίχ 6 ΐο Κθε. Α.817 (19)], που 
αφορούν στη μετάβαση από κανονικούς χάρτες σε ηλεκτρονικούς και οι απαιτήσεις. 

1.2 Ισοτιμία μεταξύ των χαρτών ΕΟΟΙδ και των χάρτινων χαρτών. 

1.3 Απόδοση μέτρων και λειτουργιών του συστήματος Ε^^I5 που έχουν τεθεί από τον ΙΜΟ. 

1.4 Απαιτήσεις που αφορούν την εκπαίδευση του Ε^^I$. 

1.5 Στοιχεία προμηθειών χαρτών. 

2. ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΤΥΠΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ. 

Αναφορά: 

2.1 Στα χαρακτηριστικά των κυριοτέρων τύπων ηλεκτρονικών χαρτών διανυσματικών (νοσΐοτ) και 
ψηφιδωτών (Γ33ΐεΓ) χαρτών. 

2.2 Στις διαφορές μεταξύ Ε€ϋ\Β και Ε€5 (ΕΙθτΐΓοηϊε €ΐΊ3Γΐ:ϊη§ δγΒΐθΓΠΒ). 

2.3 Στις διαφορές μεταξύ Ε^^15 και Κ€Ρ$ (ΚυεΐθΓ €Η3 γΙ: ΡίΒρΙθν $Υ5 ϊ0ΓΤί), 

2.4 Στα χαρακτηριστικά του ΕΟΟΙδ και στις διαφορετικές εξηγήσεις. 

2.5 Στα χαρακτηριστικά των συστημάτων για ειδικούς σκοπούς (ασυνήθιστες καταστάσεις / έκτακτες 
ανάγκες). 

3. ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ε€ΟΙ5 

3.1 Περιγραφή όλων των σχετικών όρων ασφάλειας καθώς και των περισσότερων δεδομένων των 
χαρακτηριστικών του Ε^^I5, όπως τα περιεχόμενα δεδομένων, τα δεδομένα χειρισμού του Ε^^I5 
στο πλοίο και την αποτίμηση όλων των σφαλμάτων, ανακριβειών και αμφιβολιών που 
προέρχονται από διαχείριση ανακριβών στοιχείων. 
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3.2 Επεξήγηση: 

ά) Ορολογία και ορισμοί. 

β) Δομές και βάση δεδομένων του Ε^^I5 συμπεριλαμβανομένων των στόχων και των 
χαρακτηριστικών τους (κατάλογος στόχων), 
γ) Δομή "ΕΝΟ'(ΕΙε€ΪΓοηΐο Ν3νΐ^3ΐΐοη3ΐ ^IΊ3^ι:). 

6) Ποιότητα δεδομένων. 

ε) Συστήματα αναφοράς - η προβολή είναι μία απεικόνιση δεδομένων του Ε^^Iδ, δηλαδή μόνο 
οι πληροφορίες που εμπεριέχονται και έχουν συγκροτηθεί στα αντικείμενα χαρακτηριστικά 
είναι διαθέσιμες για προβολή, 
στ) Διανομή στοιχείων. 

ζ) φόρτωση και αποθήκευση - πώς εισάγονται χειροκίνητα ενημερώσεις της βάσης δεδομένων. 

3.3 Συνοπτική περιγραφή των βημάτων και των ευθυνών κατά τη δημιουργία των ηλεκτρονικών 
ναυτικών χαρτών. 

3.4 Επεξήγηση του γιατί η ποιότητα των δεδομένων των Ηλεκτρονικών χαρτών εξαρτάται ακό 
παράγοντες όπως: 

α) ακρίβεια (χαρτογράφησης), δυνατότητα ενημέρωσης, κάλυψη και αρτιότητα των δεδομένων 
των χαρτών. 

β) εκτίμηση ότι η ποιότητα των δεδομένων είναι αμφίβολη εξαιτιας τη μεταβολής των 
παραγόντων που αναφέρθηκαν προηγουμένως. 

3.5 Επεξήγηση των διαφορετικών συστημάτων αναφοράς που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό 
στίγματος (συμπεριλαμβανομένων χρόνου, κατεύθυνσης, ταχύτητας) και συναφή προβλήματα 
στο Ε€0Ι5 καθώς και των επιδράσεων οριζόντιου και κάθετου επιπέδου αναφοράς. 

- Εκτίμηση όλων των σφαλμάτων, των ανακριβειών και των ασαφειών που προκαλούνται από 
εσφαλμένη διαχείριση των δεδομένων. 

3.6 Συνοπτική περιγραφή της οργάνωσης της διανομής των δεδομένων των χαρτών. 

3.7 Επίδειξη της φόρτωσης και αποθήκευσης δεδομένων Ε^^I5 ανακαλώντας τον κατάλογο των 
διαθέσιμων δεδομένων των χαρτών και εισάγοντας τα δεδομένα των χαρτών για τις θαλάσσιες 
περιοχές που μας ενδιαφέρουν. 

4, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΟΩΙ$ 

4.1 Επεξήγηση των σημαντικότερων κανόνων εμφάνισης που περιέχονται στη βιβλιοθήκη 
εμφανίσεων του Ε€ϋ15. Εφαρμογή των σημαντικότερων κανόνων εμφάνισης στην προβολή. 

4.2 Επεξήγηση των παραγόντων που χαρακτηρίζουν και τροποποιούν την εμφάνιση των ναυτικών 
χαρτών, όπως χαρτογραφική προβολή, χρώματα και σύμβολα καθώς επίσης και ποιότητα 
δεδομένων όπως ακρίβεια, ανάλυση και αρτιότητα. 

4.3 Περιγραφή του εύρους και της συλλογής δεδομένων των ναυτικών χαρτών που πρόκειται να 
προβληθούν. Επιλογή του περιεχομένου των σχετικών πληροφοριών από τις κατηγορίες 
προβολής «βάση προβολής», «κανονική προβολή» και «όλες οι υπόλοιπες πληροφορίες». 
Εφαρμογή των διαφορετικών δυνατοτήτων επιλογής της θαλάσσιας περιοχής. 

4.4 Συνοπτική περιγραφή της έννοιας των κανόνων αυτόματης εμφάνισης για το Ε€ΡΙ5. Επιλογή και 
εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων προβολής όπως: κατηγορία προβολής, κλίμακα, ημερήσια ή 
νυκτερινή εμφάνιση. Εκτίμηση των διαφορών που προκύπτουν στις πληροφορίες. 

4.5 Προσδιορισμός των διαφορετικών μεθόδων εμφάνισης όπως: 

α) Αληθής ή σχετική κίνηση. 

β) Σταθεροποίηση με πορεία ως προς τον Βορρά, ή πορεία με βάση την αληθή πορεία του πλοίου. 
Επιλογή και εφαρμογή της κατάλληλης θέσης/εμφάνισης για την επικρατούσα κατάσταση. 

5. ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ 

5.1 Επεξήγηση των ορίων απόδοσης που αφορούν τη διαθεσιμότητα, την ακρίβεια και την αρτιότητα 
όλων των ναυτιλιακών αισθητήρων που είναι συνδεδεμένοι στο Ε€0Ι5 (δηλ. συσκευές 
καθορισμού στίγματος, υπολογισμού πορείας, ταχύτητας και βάθους καθώς επίσης και ενδείξεις 
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του ραντάρ). Εκτίμηση της εξασθένισης της απόδοσης του £001$ σε περίπτωση εξασθένισης στην 
απόδοση των αισθητήρων. 

5.2 Επιλογή και χρήση ενός κατάλληλου συστήματος ανάκλησης αισθητήρων επιλέγοντάς το ή 
εναλλακτικά ορίζοντας αυτόματη επιλογή και χρήση του συστήματος ανάκλησης. 

5.3 Επεξήγηση του συστήματος αναφοράς δεδομένων κάθε συνδεδεμένου αισθητήρα (π.χ. 
γεωδαιτικό σύστημα, θέση κεραίας και βυθομέτρου/ΐΓ3η5ΐ:1υε6Γ). 

5.4 Επεξήγηση της ανάγκης επιλογής κατάλληλων και ευκρινών δεδομένων αισθητήρων που 
προβάλλονται απάτην οθόνη του Ε00Ι5. 

5.5 Εκτίμηση της αληθοφάνειας των τιμών των εισαγομένων δεδομένων στους αισθητήρες του 
Ε€0Ι$. 

6. ΒΑΣΙΚΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

6.1. Αναγνώριση όλων των αυτόματων λειτουργιών που απαιτούνται για την παρακολούθηση της 
ασφάλειας του πλοίου όπως την προβολή του στίγματος, της πορείας/πορείας της γυροσκοπικής 
πυξίδας, της ταχύτητας, των περιγραμμάτων ασφάλειας βαθών (53 Γθ όθρΐΐΐδ - 53Γ8 εοηίουτΒ) και 
του χρόνου. 

6.2 Επίδειξη του: 

α) Πώς χρησιμοποιούνται οι χειροκίνητες λειτουργίες και στοιχεία όπως ο δρομέας (κέρσορας), η 
γραμμή ηλεκτρονικής διόπτευσης και οι δακτύλιοι αποστάσεων, 
β) Πώς σημειώνεται ένα στίγμα που δεν καθορίστηκε αυτόματα πάνω στην οθόνη του Ε^^I5. 
γ) Πώς εφαρμόζονται στο Ε^^I$ οι μέθοδοι καθορισμού στίγματος (γραμμή θέσεως). 
δ) Πώς αλλάζει ή κλίμακα αποστάσεων ή η κλίμακα. 

ε) Πώς ρυθμίζονται οι τιμές ασφαλείας του πλοίου μας (οννπίήϊρ), όπως «ισοβαθείς καμπύλες 
ασφαλείας» ή «βάθος ασφαλείας» (53Ϊε1;γ εοηΐουΓδ ΟΓ^Βίσΐγ όσρΐή). 

6.3 Επίδειξη του: 

α) Πώς επιθέτονται οι καταχωρίσεις στον χάρτη όπως «αναγγελίες στους Ναυτιλλόμένους 
(ηοΐΐεθκ ίο ηΊ3ηηθΓ5)» ή συμβάντα (θνθπΐδ). 
β) Πώς αφαιρούνται οι καταχωρίσεις από τον χάρτη. 

6.4 Επίδειξη του πώς αλλάζει η εμφάνιση των ναυτιλιακών βοηθημάτων (κατά τις διορθώσεις). 

6.5 Επίδειξη του: 

α) Πώς ενεργοποιούνται για προβολή πρόσθετες πληροφορίες για συγκεκριμένα αντικείμενα των 
Ηλεκτρονικών Ναυτικών Χαρτών (ΕΝ^/ΕIθ^ϊ^οηί^ Ν3νΪ£3ΐϊοη3ΐ 003 Γΐ 5 ) όπως φανοί, 
β) Πώς υπολογίζονται τα βάθη και οι βυθομετρήσεις σημείων. 

6.6 Επίδειξη των δύο διανυσματικών τύπων (νσεΐοΓ Ι:γρ05) που δείχνουν την κίνηση του πλοίου ως 
προς τον βυθό (Μ00) και διά μέσου του νερού και των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων 
τους. 

7. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΟΡΕΙΑΣ 

Αντικειμενικός στόχος ο χειρισμός όλων των συγκεκριμένων λειτουργιών και η αποκόμιση όλων 
των σχετικών πληροφοριών για τον σχεδιασμό ταξιδιού από το Ε^^I$. 

7Λ Επίδειξη του πώς επιλέγονται για προβολή οι θαλάσσιες περιοχές και τα απαιιούμενα βάθη για 
τον σχεδίασμά ολόκληρου του ταξιδιού & νον3δθ ΡΙθπ), 

7.2 Επίδειξη του: 

α) πώς λαμβάνονται από το Ε^^I5 και άλλες πηγές οι σχετικές πληροφορίες για τον σχεδιασμό 
ταξιδιού, όπως οδηγίες πλεύσης { 53 ϊ 1 ΐη§ 0 ΪΓθςΐΐοη 5 }, πληροφορίες για τις παλιρροιακές ή 
μετεωρολογικές πληροφορίες. 

β) Πώς λαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για ειδικές καταστάσεις, όπως η 
αγκυροβολιά. 

7-3 Επίδειξη του πώς πραγματοποιείται ο σχεδιασμός μιας πορείας με τη χρήση σημείων αναφοράς 
(ννθγ ρο[ηΐ5), και απευθείας στην οθόνη του Ε00Ι5, και αριθμητικά. 
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7.4 Επίδειξη του πώς νίβεται η ρύθμιση/προσαρμονη μιας σχεδιασμένης πορείας με επεξερνασία 
των σημείων αναφοράς (νν^γ ροίηΐ5). 

7.5 Επίδειξη του: 

α) Πώς πρανματοποιείται σχεδιασμός κυρτής πορείας με εισάγω γη του κύκλου στροφής, 
σημείων/γραμμών με το τιμόνι όλο (ΔΕ-ΑΡ) (ννήθοΙ ονοΓ) και ασφαλών ταχυτήτων, 
β) Πώς λαμβάνονται από τον χάρτη πορείες και αποστάσεις του ίχνους με διαφορετικές 
μεθόδους όπως θέση του δρομέα (κέρσορα), επιλογή σκέλους (πορείας) ή ανάκληση του 
καταλόγου των σημείων αναφοράς (ννθγ ροίηΐε Ιϊ5ΐ). 
ν) Πώς ορίζονται/ρυθμίζονται τα χρονικά σημεία* 
δ) Πώς ορίζονται/ρυθμίζονται τα όρια του ίχνους/πορείας. 

7.6 Επίδειξη του: 

α) Πώς εφαρμόζονται οι σημειώσεις σχεδίασης όπως πορείες, γωνίες πηδαλίου και ταχύτητες, 
που πρέπει να διατηρηθούν σε μία συγκεκριμένη περιοχή* 
β) Πώς καθορίζονται οι εκτιμούμενοι χρόνοι του ταξιδιού. 

γ) Πώς πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το θαλάσσιο ρεύμα κατά την υποτύπωση μίας πορείας στην 
οθόνη του ΕαθΙ5. 

7.7 Εκτίμηση του ποιες τιμές ασφαλείας πρέπει να επιλεγούν σύμφωνα με τις διαστάσεις του 
πλοίου και τις παραμέτρους χειρισμών που πρόκειται να εφαρμοστούν. 

7.8 Επίδειξη του πώς ελέγχεται ένας σχεδιασμός ταξιδιού για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. 

7.9 Εκτίμηση: 

α) Αν μία πορεία είναι αποδεδειγμένα ασφαλής, εξετάζοντας όλους τους προβλέψιμους 
κινδύνους. 

β) Ποια είναι η τελική πορεία που πρόκειται να ακολουθήσουμε, 
ν) Ποια ση με ία/πε ριοχές είναι κρίσιμα. 

8. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ 

8.1 Επίδειξη του πώς επιλέγεται μία περιοχή προς παρακολούθηση, πώς φεύγουμε και πώς 
επιστρέφουμε. 

8.2 Επίδειξη του πώς επιλέγεται μια επιθυμητή πορεία, πώς ανακαλείται από τη μνήμη και, αν 
χρειάζεται, τροποποιείται. 

8.3 Επίδειξη του πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα προβλεπόμενο στίγμα ορίζοντος σε έναν 
«διανυσματικό χρόνο» (νβεΐοΓ ϊϊγπθ) και επεξήγηση της σχέσης των πληροφοριών του 
«διανυσματικού χρόνου». 

8.4 Επίδειξη του πώς ελέγχονται οι μετρήσεις του στίγματος του πλοίου, ανεξάρτητα από το εφόδιο 
Ε€Ρ1$, συμπεριλαμβανομένων και των αισθητήρων του, καθώς και πώς εκιελούνται και 
υποτυπώνονται στο Ε^^I5. 

8.5 Επεξήγηση της σχέσης της λειτουργίας «πρόβλεψης (ΙοοΙι -θΙτβΒδ)» και επίδειξη του πώς 
πραγματοποιείται η λειτουργία «πρόβλεψης (ΙοοΙ^"3Ηε30)». 

8.6 Επεξήγηση του πώς προκαλούνται οι συναγερμοί που αφορούν την παρακολούθηση της 
πορείας, για παράδειγμα: 

α) Διασταυρώνοντας μία ισοβαθή καμπύλη ασφαλείας ή μία απαγορευμένη περιοχή, 
β) Παραβιάζοντας τα καθορισμένα όρια παρέκκλισης κατά την άφιξη σε ένα κρίσιμο σημείο της 
πορείας. Ακόμη, επίδειξη του πώς καθορίζονται οι συναγερμοί όσον αφορά την εμφάνισή τους 
και τα επίπεδά τους και εκτίμηση της σημασίας των διαφορετικών συναγερμών που αφορούν 
την παρακολούθηση της πορείας. 

8.7 Επίδειξη του πώς εφαρμόζονται στο Ε0ΡΙ5 οι τιμές ρεύματος και ανέμου που λαμβάνονται από 
εξωτερικές πηγές. 

9. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

9.1 Συνοπτική περιγραφή του: 

α) Πώς πραγματοποιείται η δημιουργία ενημερώσεων από τις εθνικές υδρογραφικές υπηρεσίες. 
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β) Πώς ορνανώνεται και πρανματοποιείται η διανομή των ενημερώσεων σττό τα περιφερειακά 
κέντρα δεδομένων* 

9.2 Επεξήνηση των βασικών χαρακτηριστικών της χειροκίνητης, ημιαυτόματης και αυτόματης 
ενημέρωσης. 

9.3 Πρανματοποίηση ενημερώσεων πάνω στο πλοίο: 

α) Εκτελώντας τις διαδικασίες χειροκίνητης και ημιαυτόματης ενημέρωσης, 
β) Δείχνοντας πώς σημειώνονται και επιβάλλονται στοιχεία που προστίθενται, αφαιρούνται ή 
μεταβάλλονται από τον αρχικό ηλεκτρονικό χάρτη (ΕΝ€). 
ν) Εμφανίζοντας ενημερώσεις προ κειμένου να επανεξεταστεί το περιεχόμενό τους και να 
διαπιστωθεί ότι έχουν περιληφθεί στο 5ΕΝ0 (^γΒΐειτι ΕΙθεΐΓοηιε Ν3νϊ^3ΐϊοη3ΐ 0ή3Γΐ). 

9.4 Συνειδητοποίηση ότι μόνο τα διαρκώς ενημερωμένα δεδομένα επιτρέπουν την ασφαλή 
ναυσιπλοΐα* 

10. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΛΛΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

10.1 Επίδειξη του πώς χρησιμοποιείται η εναπόθεση του β303Γ. Επεξήγηση και εκτίμηση πιθανών 
μετατοπίσεων της ήχους του ραντάρ των σταθερών χαρτογραφημένων βοηθημάτων από τη 
χαρτογραφημένη θέση τους, 

10.2 Υπόδειξη του πώς χρησιμοποιείται η αυτόματη διατήρηση πορείας. Περιγραφή των πιθανών 
κινδύνων της μεθόδου αυτόματης διατήρησης πορείας. 

10.3 Επίδειξη της χρήσης πληροφοριών από ανακλαστήρες. 

11. ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

11.1 Επεξήγηση των πιθανών σφαλμάτων στην προβολή του Ε€0Ι5 εξαιτίας: 
α) Ανακριβών υδρογραφικών δεδομένων. 

β) Πτωχής ανάλυσης, 
γ) Μετατόπισης σημαντήρων. 

11.2 Επεξήγηση του ότι πιθανά σφάλματα παρουσιάζονται εξαιτίας: 

α) Ανακριβούς εισαγωγής δεδομένων από το ηλεκτρονικό σύστημα καθορισμού στίγματος, 
β) Ανακριβούς εισαγωγής δεδομένων ραντάρ, 
γ) Διαφορετικών γεωδαιτικών συστημάτων συντεταγμένων. 

δ] Θέσης αναφοράς των αισθητήρων πάνω στο πλοίο, οι οποίοι μπορεί να αποφέρουν σφάλματα 
στην εμφάνιση του στίγματος του πλοίου μας (οννη ϊΚϊρ). 

11.3 Έλεγχος ορθότητας των προβαλλόμενων δεδομένων: 

α) Συγκρίνοντας τις πληροφορίες του Ε^^I5 και του ραντάρ. 

β) Ελέγχοντας το στίγμα του πλοίου με ένα δεύτερο ανεξάρτητο σύστημα καθορισμού στίγματος. 

12* ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ 

12.1* Λανθασμένη ερμηνεία των δεδομένων και κατάλληλα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αποφυγή λαθών ερμηνείας πρέπει να εξηγείται. Πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις 
επιπτώσεις των ακολούθων: 
α) Αγνόηση της εκτός κλίμακας εμφάνισης, 
β) Μη κρίσιμη αποδοχή στίγματος, 
γ) Σύγχυση τρόπου παρουσίασης, 
δ) Σύγχυση από την κλίμακα του χάρτη, 
ε) Σύγχυση των αναφερομένων συστημάτων, 
στ) Διάφοροι τρόποι παρουσίασης. 

ζ) Διάφοροι τρόποι σταθεροποίησης του διανύσματος (νσεΙ;οΓ5Ϊ30Ιϋζ3ΪΊοη). 
η) Διαφορές μεταξύ του αληθούς βορρά και του βορρά της γυροπυξίδας. 
θ) Χρήση του ίδιου συστήματος αναφοράς δεδομένων* 
ί) Χρήση της κατάλληλης κλίμακας του χάρτη. 

ια) Χρησιμοποίηση του πλέον κατάλληλου αισθητήρα στις κατάλληλες θέσεις και καταστάσεις. 
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ιβ) Εισανωγή των σωστών τιμών των δεδομένων ασφάλειας: 

■ Ασφαλείς ισοβαθείς καμπύλες γΐ-Οί το πλοίο μας, 

■ ασφαλές βύθισμα, και 

■ συμβάντα, 

ιγ) Σωστή χρήση όλων των διαθέσιμων δεδομένων. 


13. ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΙ 

13.1 Συνοπτική περιγραφή του ορισμού και της σημασίας των ενδείξεων κατάστασης, των ενδεικτών 
και των συναγερμών που έχουν σχέση με το ΕΟΟΙΒ, συμπεριλαμβανομένων των περιοχών για τις 
οποίες το Ε€ΡΙ5 θα πρέπει να έχει συναγερμό ή ένδειξη. 

13.2 Επεξήγηση και ανάλυση: 

α) Των ναυτικών ενδείξεων κατά τον σχεδίασμά πορείας. 

β) Των ναυτικών συναγερμών κατά την παρακολούθηση της πορείας. 

ν) Των συναγερμών και των ενδείξεων των αισθητήρων, και εφαρμογή κατάλληλων μέτρων σε 
περίπτωση εμφάνισής τους. 

13.3 Επεξήγηση και ανάλυση των δεδομένων και των συναγερμών χαρτών που προέρχονται από ένα 
όχί-νν65 84 γεωδαιτικό επίπεδο αναφοράς ή υπερεστιασμένη ρύθμιση. 

14. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 

14.1 Συνοπτική περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της αυτόματης καταγραφής ταξιδιού. 

14.2 Επίδειξη του πώς ανακαλούνται από τη μνήμη τα περιεχόμενα της αυτόματης καταγραφής 
ταξιδιού, συγκεκριμένα: 

α) Πώς κατασκευάζεται ένα προηγούμενο ίχνος πορείας, 

β) πώς επαληθεύεται η βάση δεδομένων που χρησιμοποιείται, και 

γ) πώς πραγματοποιούνται πιθανές επιλογές, για παράδειγμα, των μέσων καταγραφής ή των 
χρονικών διαστημάτων καταγραφής. 

15. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ 

15.1 Συνοπτική περιγραφή: 

α) Της διαδικασίας της οη-Νπθ δοκιμής κατά τη φόρτωση του λειτουργικού συστήματος, 
β) Του οη-Ιϊπθ συστήματος ελέγχου κατά την κανονική λειτουργία. 

15 2 Πραγματοποίηση: 

α) Χειροκίνητων δοκιμών των κυριότερων λειτουργιών του εξοπλισμού, του Μ ΜΙ και των 
δεδομένων των αισθητήρων, 
β) Οπτικών δοκιμών των δεδομένων των χαρτών. 

15. 3 Αναγνώριση όλων των ενδείξεων κατάστασης. Επαλήθευση: 

α) Της σωστής λειτουργίας της προβολής του ΕΘ0Ι5 και του συστήματος καθορισμού στίγματος 
συγκρίνοντας τα αντικείμενα που εμφανίζονται στο Ε€0Ι5 και στο ραντάρ ή το βοηθητικό 
(Εΐ3€Κ-υρ) σύστημα καθορισμού στίγματος, 
β) Ότι όλες οι ληφθείσες ενημερώσεις εμπεριέχονται στην προβολή του ΕΟϋΙδ. 

15.4 Εκτίμηση ότι η ναυσιπλοΐα είναι ασφαλής. 

16. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΒΑ€Κ-υΡ). 

16.1 Πραγματοποίηση: 

α) Ασφαλούς ανάληψης του βοηθητικού συστήματος, 

β) Ασφαλούς μεταφοράς όλων των σχετικών δεδομένων σχεδιασμού του ταξιδιού από το Ε€0Ι5 
στο βοηθητικό σύστημα. 

γ) Άμεσης μεταφοράς όλων των σχετικών ενημερώσεων στο βοηθητικό σύστημα. 

16.2 Επεξήγηση των περιορισμένων λειτουργικών δυνατοτήτων που είναι διαθέσιμες με το 
βοηθητικό σύστημα. Αναγνώριση ότι το βοηθητικό σύστημα είναι μόνο για περιορισμένη 
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λειτουργία και ότι το βοηθητικό σύστημα θα πρέπει να αντικατασταθει από ένα £001$ που να 
λειτουργεί σωστά το συντομότερο δυνατό* 

16.3 Επεξήγηση ότι οι περιοδικές λειτουργικές δοκιμές και η εξάσκηση της διαδικασίας ανάληψης 
είναι στοιχεία απαραίτητα προκειμένου να εξακριβώνεται η σωστή λειτουργία του βοηθητικού 
μηχανήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. 

17. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΥΠΕΡ-ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΟ ΕεθΙ$ 

17.1 Αναγνώριση ότι: 

α) Ενυπάρχει στο σύστημα πιθανός κίνδυνος εσφαλμένης λειτουργίας του και ανακρίβειας 
δεδομένων. 

β) Τα προβαλλόμενα υδρογραφικά δεδομένα δεν είναι περισσότερο αξιόπιστα από τα 
επιθεωρημένα δεδομένα στα οποία βασίζονται. 

γ) Τα προβαλλόμενα δεδομένα των αισθητήρων δεν είναι περισσότερο αξιόπιστα από τα 
αντίστοιχα συστήματα αισθητήρων από τα οποία προέρχονται* 
δ) Το Ε€0Ι$ είναι μόνο ένα εργαλείο που υποστηρίζει τον ναυτικό στην εκτέλεση των ναυτιλιακών 
καθηκόντων του. 

ε) Σφάλματα/ανακρίβειες σε ένα υποσύστημα μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση άλλων 
υποσυστημάτων και πιθανότατα να καταστήσουν το Ε^^I3 άχρηστο. 

1δ. ΑΣΚΗΣΕΙΣ 

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ο Εκπαιδευτής θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία 
«καταστάσεων» ή «δυσκολιών», όπου οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να αντιδράσουν, για 
παράδειγμα: 

■ Αλλάζοντας τη θέση του πλοίου με παραπλανητικά με την εισαγωγή του αισθητήρα 
θέσης/στίγματος* 

■ Δημιουργία βλάβης του αισθητήρα, ενδείξεων και συναγερμών. 

■ Δημιουργία μηνυμάτων (ΝΑνΤΕΧ) προς τον Ναυτίλο. 

■ Εφοδιασμός με ενημερώσεις του Ε€0Ι5 (υρ03ΐθ5). 

■ Ταξίδι και έλεγχος (μερικών) πλοίων-στόχων, αν το ΡΪ303Γ επικαλύπτει (ϊί γ30βγ ον6Γΐ3γ5), κ.λπ*. 

Ο εκπαιδευτής επίσης: 

■ Καθοδηγεί τους σπουδαστές, αρχικά, πώς να χειρίζονται τις συσκευές του ΕΟϋΙ5. 

■ Παρακολουθεί τους σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της εργασίας χειρισμού της συσκευής, 
χωρίς να τους διακόπτει* 

■ Το βάρος της διδασκαλίας θα διαφέρει ανάλογα με τις ικανότητες των σπουδαστών. 

■ Οι ενέργειες των σπουδαστών θα παρακολουθούνται στενά* Οι ασκήσεις θα φυλάσσονται για 
το ρΐ3γ-ί>3εΙ< της ανασκόπησης (όθόπθίϊη^). 

Ανασκόπηση 

Η ανασκόπηση των ασκήσεων είναι ουσιώδης. Ο χρόνος που θα απαιτηθεί θα καταλαμβάνει 
περίπου το 10%-15% του συνολικού χρόνου που χρησιμοποιήθηκε στις ασκήσεις του προσομοιωτή. 

1. Δομή και βάση δεδομένων. Ακτοπλοΐα και πέλαγος. Μήνυμα ΝΑνΤΕΧ, σημαντήρας εκτοπίστηκε 
'Τϊυογ όϊ5ρΐ3ε0ό". 

2. Σχεδιασμός ταξιδιού (Ρ3553§θ Ρΐ3ηηϊη§). Ακτοπλοΐα και προσέγγιση σε περιορισμένα ύδατα. 
Σχεδιασμός ή αλλαγή πορείας. 

3. Επιλογή δεδομένων του χάρτη, ακτοπλοΐα και προσέγγιση. Επείγουσα αγκυροβολιά. 

4. Αυτόματη παρουσίαση κανόνων. Μη εμφάνιση σημαντήρα στην οθόνη. 

5. Αναφορά στο σύστημα αισθητήρων. Ακτοπλοΐα και προσέγγιση σε περιορισμένα ύδατα. 
Μετατόπιση της θέσης του πλοίου μας. 

6. Ακολουθητέα πορεία* Ακτοπλοΐα και προσέγγιση σε περιορισμένα ύδατα* Σφάλμα πορείας (οΙΤ- 
ίΓ3εΙ< 0ΓΓΟΓ)* 
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7. Εφεδρικό σύστημα Ε€0Ι5 {03εΙί-υρ). Ακτοπλοΐα και προσέννισπ σε περιορισμένα ύδατα. Βλάβη 
του Ε€ΟΙ5. Λήψητου 03ς|<-υρ κγΗΐοΓη - Κουΐε ρίΒηηίπΕ κ.λπ.. 

8. Λανθασμένα δεδομένα (στην οθόνη). Ακτοπλοΐα και προσέγνιση σε περιορισμένα ύδατα. 
Ανομοιότητα στην οθόνη του Ε^^I5 λόγω της λήψης δεδομένων από διαφορετικές πηγές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α^ Γ' ΤΑΞΗΣ 

Γενικέ^ παοατηοήσεκ 

' Θα διατίθεται μια ώρα εξέτασης για κάθε ημερήσια ενότητα. 

- Η εξέταση θα αποτελειταί από ερωτήσεις πολλαπλής επιΑονής. 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Γ ΤΑΞΗΣ 

Φοιτούν: Κάτοχοι κατάλληλων πιστοποιητικών Γ' τάξης 

ΗΜΕΡΑ 1 

■ Ικανότητα προσδιορισμού της θέσης του πλοίου με την χρήση ηλεκτρονικών βοηθημάτων 
ναυσιπλοΐας και οποιοδήποτε άλλο μέσον, 

■ Γνώση τεχνικών τυφλής πλοήγησης, 

■ Χρήση αναφοράς σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για τα συστήματα αναφορών του πλοίου και 
τις διαδικασίες νΤ5. 

■ Χρήση πληροφοριών από τον εξοπλισμό ναυσιπλοΐας για τη διαφύλαξη ασφαλούς τήρησης 
φυλακής ναυσιπλοΐας και πλήρης γνώση του ΔΚΑΣ. (2 ώρες) 

■ Εφαρμογή αρχών ηγεσίας και ανάδειξη ικανοτήτων για εκτέλεση ομαδικής εργασίας. 

1. Πρακτική γνώση διαχείρισης και εκπαίδευσης προσωπικού επί πλοίου. 

2. Γνώση των σχετικών διεθνών ναυτικών συμβάσεων και συστάσεων και της εθνικής 
νομοθεσίας. 

3. Ικανότητα εφαρμογής διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας περιλαμβανομένων του 
σχεδιασμού και συντονισμού, ανάθεσης καθηκόντων προσωπικού, περιορισμών χρόνου και 
πόρων, καθορισμού προτεραιοτήτων, 

4. Γνώση και ικανότητα εφαρμογής αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων: κατανομή, ανάθεση και 
καθορισμός προτεραιοτήτων των πόρων, αποτελεσματική επικοινωνία στο πλοίο και στην 
ξηρά, οι αποφάσεις αντανακλούν την εξέταση εμπειριών της ομάδας, δυναμισμός και ηγεσία 
περιλαμβανόμενης της παροχής κινήτρου, απόκτηση και διατήρηση επίγνωσης της 
κατάστασης. 

5. Γνώση και ικανότητα εφαρμογής τεχνικών λήψης αποφάσεων: αξιολόγηση κατάστασης και 
κινδύνου, προσδιορισμός και εξέταση επιλογών που προκύπτουν, επιλογή σχεδίου δράσης, 
αξιολόγηση αποτελεσματικότητας έκβασης. 

6. Σύμβολα και συντμήσεις. (2 ώρες) 

■ Συμβολή στην ασφάλεια του προσωπικού και του πλοίου. 

1. Γνώση προσωπικής ασφάλειας και κοινωνικών ευθυνών. (1 ώρα) 

Αξιολόγηση, (1 ώρα) 

ΗΜΕΡΑ 2 

■ Ικανότητα επίτευξης και διατήρησης αποτελεσματικής επικοινωνίας ξηράς πλοίου κατά τη 
διάρκεια φόρτωσης και εκφόρτωσης. (1 ώρα) 

■ Βασικές αρχές επιθεώρησης και αναφορών ζημιών στους χώρους του φορτίου, τα καπάκια 
(κουβούσια) και τις δεξαμενές έρματος. 

■ Γνώση και ικανότητα αναζήτησης ζημιών και ατελειών που συναντώνται συχνά λόγω: 

1. Λειτουργιών φόρτωσης και εκφόρτωσης. 

2. Αντίξοων καιρικών συνθηκών 

3. Ικανότητα να δηλώνει τα μέρη του πλοίου που πρέπει να επιθεωρούνται κάθε φορά, 
προκειμένου να καλυφθούν όλα τα μέρη σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


23459 


4. Προσδιορισμός των στοιχΕίων της κατασκευής του πλοίου τα οποία είναι καίριας σημασίας 
την ασφάλεια του. 

5. Να προσδιορίζει τις αιτίες της διάβρωσης στους χώρους του φορτίου κι των δεξαμενών 
έρματος και πως η διάβρωση μπορεί να εντοπίζεται και να παρεμποδίζεται. 

6. Γνώση των διαδικασιών διεξαγωγής των επιθεωρήσεων (νοΐΐΐη^, 5ΙβΕ / ΟΟΙΜΡ). 

7. Ικανότητα επεξήγησης του πως θα διασφαλίζεται ο αξιόπιστος εντοπισμός των ατελείων και 
των ζη μ ιών. 

8. Κατανόηση του σκοπού του «προχωρημένου προγράμματος επιθεωρήσεων» 

■ Διατήρηση αξιοπλοΐας του πλοίου* Κατανόηση των αρχών υδατοστεγούς ακεραιότητας^ μέτρα 
που πρέπει να λαμβάνονται. (2 ώρες) 

■ ΜΑΒΡΟί* Ανάπτυξη εγκεκριμένων αντιρρυπαντικών διαδικασιών όπως προβλέπεται στον κώδικα 
50ΡΕΡ (δΐιϊρ ΟϊΙ ΡοΙΙυΐϊοη ΕιηεΓβοηεγ Ρΐ3η) 5ΜΡΕΡ (5ΐΊΪρόθ3Γί] Μ3ΓΪη6 ΡοΙΙυΐϊοη ΕπηοΓ^θηεγ Ρΐ3η) 
και σχετικός εξοπλισμός. Σημασία τήρησης προληπτικών μέτρων και εφαρμογής αντιρρυπαντικών 
διαδικασιών για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. (2 ώρες) 

■ Αξιολόγηση. (1 ώρα) 

ΗΜΕΡΑ 3 

■ Προσομοίωση επικεντρωμένη στο σχεδίασμά και εκτέλεση του ταξιδιού (Ρ35530ε& νογ3^6 Ρΐ3η - 
ΡβΓθΙΙθΙ Ιη(ΐ8Χ8$) καθώς και στον κώδικα Ι$Ρ$ (ΙπΐθίππΐιοηΒΐ δήΐρ &Ρογϊ ΓβοιΝϊυ δβουπΐγ), με την 
επικοινωνία να πραγματοποιείται στα αγγλικά. 

■ Γνώση των αρχών διαχείρισης πόρων (πληροφοριών, στοιχείων εξοπλισμού) γέφυρας, 
συμπεριλαμβανομένων: 

Της κατανομής, εκχώρησης και ιεράρχησης πόρων 
Της αποτελεσματικής επικοινωνίας 

- Του δυναμισμού και της ηγεσίας 

- Της απόκτησης και διατήρησης επίγνωσης της κατάστασης 
Της εκτίμησης ομαδικής εμπειρίας. (6 ώρες) 

ΠΛΟΙΑΡΧΟΙ Α -Β^ 

Φοιτούν: Κάτοχοι κατάλληλων πιστοποιητικών Α'- Β' τάξης 

■ Οργάνωση και επίβλεψη εφαρμογής τεχνικών τυφλής πλοήγησης. 

■ Οργάνωση και επίβλεψη χρήσης αναφοράς σύμφωνα με τις Γενικές Διατάξεις για τα Συστήματα 
Αναφορών του Πλοίου και τις διαδικασίες νΤδ. 

■ Οργάνωση και επίβλεψη διαδικασιών ΜΟΒ (Μ^η ΟνθΓόοΒΓδ) (στροφή ννίΙΠθΓΌεοη ή Βυΐ:ΐ3ΐ<οΓί) (1 

ώρα) 

■ Διατήρηση ασφάλειας ναυσιπλοΐας με χρήση Ε00Ι5 και σχετικών συστημάτων ναυσιπλοΐας προς 
υποβοήθηση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων διακυβέρνησης* 

■ Προσδιορισμός ευθύνης για την ασφάλεια ναυσιπλοΐας, περιλαμβανόμενων και των περιόδων 
που ο πλοίαρχος είναι στη γέφυρα και όταν επιβαίνει πλοηγός (οοηηΙη§). (1 ώρα) 

■ Γνώση λειτουργικών και σχεδιαστικών περιορισμών πλοίου μεταφοράς χύδην φορτίου. 

■ Ικανότητα επίβλεψης ορθής χρήσης όλων των διαθέσιμων στοιχείων επί του πλοίου που 
σχετίζονται με τη φόρτωση, μέριμνα καιεκφόρτωση χύδην φορτίου* 

■ Ικανότητα θέσπισης διαδικασιών για ασφαλή χειρισμό φορτίων σύμφωνα με διατάξεις σχετικών 
κωδίκων (ΙΜΟΰ, ΙηΐθΓΠ3ΐ;ϊοη3ΐ Μ3Πΐ;ΪΓπΘ Ρ3η§0Γου$ 0οο05, ΙΜ5Β0, ΙηϊβΓηθΐίοπθΙ Μθγϊϊϊπίο δοΙϊτΙ 
ΒυΙΚ 03Γ§οε5, ΜΑΚΡΟί) και λοιπών πληροφοριών. 

■ Ομοίωςγιατουςκώδικες Ι5Ρ5 (ΙηΐθΓηβϊίοηΒΐ δΙτίρ Βηά Ροη δθΐθΐγ Οοόβ), 5ΕΕΜΡ (5Ηϊρ Εγιθγ^υ 
ΕΓΓ ϊεϊθπεγ Μ3η3^6πηεηΐ ΡΙβπ), ΥΕΟδ (ν3ροΓ ΕηΊί55Ϊοη εοπΐποΙ 5γ5ΐθΓπ5), 50ίΑ5. 
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■ ΔιαδίκασίΕς εξασφάλισης συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις πρόληψης ρύπανσης όπως αυτές 
προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία (ΜΑΚΡΟΙ) και εφαρμόζονται από το πλοίο και την 
εταιρία. ΟΟΜΕ (ΟϊΙ ϋί5εΐΊ3Γ§θ ΜοηϊΐοΓΪη^ Εηυϊριπθηΐ) 

■ ^ΟVV (€ΓυΐΙθ ΟίΙ νν35ΐΊίπβ ρΓ0€3υΐίοη5). (2 ώρες) 

■ Αξιολόνηση αναφερομένων ελαττωμάτων και ζημιών σε χώρους φορτίου, καλύμματα στομίων 
κυτών και δεξαμενές έρματος και λήψη κατάλληλων μέτρων. 

■ Γνώση των περιορισμών αντοχής των ζωτικών κατασκευαστικών μερών του προτύπου πλοίου 
μεταφοράς χύδην φορτίου και ικανότητα ερμηνείας στοιχείων που έχουν δοθεί για τις ροπές 
κάμψης και τις δυνάμεις διάτμησης. 

■ Ικανότητα εξήνησης τρόπου αποφυγής αρνητικών συνεπειών για τα πλοία μεταφοράς χύδην 
φορτίου από διάβρωση, κόπωση και ανεπαρκή χειρισμό φορτίου. (1 ώρα) 

■ Ικανότητα εξήγησης των βασικών αρχών για δημιουργία αποτελεσματικής επικοινωνίας και 
βελτίωση των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ προσωπικού πλοίου και προσωπικού εγκαταστάσεων 
ξηράς - τερματικού σταθμού, (αναφορά κυρίως στα δεξαμενόπλοια). (1 ώρα) 

■ Εφαρμογή ηγετικών και διοικητικών ικανοτήτων. Γνώση αρχών διαχείρισης και εκπαίδευσης 
προσωπικού πλοίου. Ικανότητα εφαρμογής διαχείρισης καθηκόντων και φόρτου εργασίας. 

σχεδιασμός και συντονισμός 

- ανάθεση καθηκόντων προσωπικού 
περιορισμοί χρόνου και πόρων 
καθορισμό ί προτε ραιοτήτων 

■ Γνώση και ικανότητα εφαρμογής αρχών αποτελεσματικής διαχείρισης πόρων: κατανομή, ανάθεση 
και καθορισμός προτεραιοτήτων των πόρων, αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των μελών 
πληρώματος στο πλοίο και μεταξύ των εργαζομένων στην ξηρά, οι αποφάσεις αντανακλούν την 
εξέταση εμπειριών της ομάδας, τον δυναμισμό και την ηγεσία, περιλαμβανομένης της παροχής 
κινήτρου καθώς και την απόκτηση και διατήρηση επίγνωσης της κατάστασης. 

■ Γνώση και ικανότητα εφαρμογής τεχνικών λήψης αποφάσεων: αξιολόγηση κατάστασης και 
κινδύνου, προσδιορισμός και παραγωγή επιλογών, επιλογή σχεδίου δράσης, αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας έκβασης 

■ Ανάπτυξη, εφαρμογή και επίβλεψη προτύπων διαδικασιών λειτουργίας. (1 ώρα) 

■ Διαχείριση πόρων γέφυρας 

■ Γνώση και εφαρμογή σε διοικητικό επίπεδο των αρχών διαχείρισης πόρων (πληροφορίες, στοιχεία 
εξοπλισμού) γέφυρας, συμπεριλαμβανομένων: 

Της κατανομής, εκχώρησης και ιεράρχησης πόρων 

- Της αποτελεσματικής επικοινωνίας 
Του δυναμισμού και της ηγεσίας 

- Της απόκτησης και διατήρησης επίγνωσης της κατάστασης 
Της εκτίμησης ομαδικής εμπειρίας. (1 ώρα) 

■ Αξιολόγηση. (1 ώρα) 

Το αντικείμενο του Ε€ΟΙ5 στους Α'- Β' γίνεται υπό μορφή διάλεξης. 

Η χρήση προσομοιωτή δύναται να υποκατασταθεί από άλλα διαθέσιμα εποπτικά μέσα που 
επιτρέπουν την εμπέδωση των διδασκόμενων αντικειμένων. 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α' - Β' ΤΑΞΗΣ 

Φοιτούν : Κάτοχοι κατάλληλου πιστοποιητικού Α'- Β' τάξης 

■ Εγκαταστάσεις υψηλών τάσεων πλοίων. Απαιτήσεις ασφαλείας για ηλεκτρικές εργασίες και 
ασφαλή απομόνωση του ηλεκτρικού εξοπλισμού πριν πραγματοποιηθούν ηλεκτρικές εργασίες (1 

ώρα). 

■ Πρόσφατα μέτρα ΙΜΟ προς αποφυγή ρύπανσης περιβάλλοντος και αέρα. ΕπΊΪ55ϊοη 3 γο 35. 
Περιορισμός άνθρακα, χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Σημασία των προληπτικών μέτρων για την 
προστασία του περιβάλλοντος. Διαχείρισης πετρελαίου, λίπανσης και θαλασσίου έρματος. ΕΕΟΙ - 
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Δείκτης σχεδιασμού ενεργειακής ακόδοσης κλοιού. Εεο ίπβηάΙν δΐιίρε. Μεταφορά υγρού φορτίου 
ακό πλοίο σε πλοίο. (3 ώρες) 

ΕΝ6ΙΙΜΕ βΟΟΜ ΚΕ^ΟυκεΕ ΜΑΝΑβΕΜΕΝΤ 

■ Μελέτη διαγραμμάτων πιέσεως, όγκου{Ρ-ν), ανοικτών διαγραμμάτων με έλεγχο προπορειας. 

■ Ηγεσία και δεξιότητες, ομαδική εργασία. Διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων. 

■ Αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου (Κί5^ 355655πη6ηί βγ\6 ιτίθηθβθίηβηΐ). 

■ Ε κτίμη ση τη ς ομαδικής έ μπε ιρ ιας. 

■ Ικανότητα εφαρμογής καθηκόντων σε φόρτο εργασίας (3 ώρες) 

■ Αξιολόγηση (1 ώρα) 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Γ ΤΑΞΗΣ 

Φοιτούν: Κάτοχοι κατάλληλου πιστοποιητικού Γ' τάξης 

ΗΜΕΡΑ 1 

■ Διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας για την λειτουργία της κύριας μηχανής και των 
βοηθητικών μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένου και των συστημάτων ελέγχου αυτών. (2 ώρες) 

■ Μέτρα ασφαλείας για επισκευές μηχανημάτων και εξοπλισμών πλοίου. 

■ Απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, 

■ Ανίχνευση της κακής λειτουργίας των μηχανημάτων. Εντοπισμός βλαβών και ενέργειες για την 
πρόληψη ζημιών. 

■ Βασικές γνώσεις της ηλεκτροπρόωσης και των υψηλών τάσεων στα πλοία, βασικές αρχές για την 
σωστή λειτουργία των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων στα πλοία. Συμβολή στην 
συντήρηση και επισκευή των ηλεκτρικών συστημάτων των πλοίων. (5 ώρες) 

ΗΜΕΡΑ 2 

■ Εγκαταστάσεις κύριας πρόωσης, νέες τεχνολογίες (€οΐΎΐηΊοη γ3ϊΙ - 0υ3ΐ όϊθ50ΐ οη^ϊηε). (1 ώρα) 

■ Βοηθητικά μηχανήματα, αντλίες, δίκτυα και μηχανήματα προστασίας θαλασσίου και αερίου 
περιβάλλοντος. Τρόποι επεξεργασίας θαλασσίου έρματος (οιΐγ ννθΐθΓ 5€Ρ3Γ3 ϊογ, 5θνν3§0, 
ϊηεΐηθΓ3ίθΓ, ^3 γΙ33§θ, καταλύτες, έγχυση νερού κατά την καύση). Χρήση των συστημάτων 
εσωτερικής επικοινωνίας, καθώς και γνώση τρόπου επικοινωνίας πλοίου με ξηρά, 

■ Ομαδική εργασία στα πλοία, αξιολόγηση κινδύνου και συμβολή στην ασφάλεια του προσωπικού 
και στο πλοίο. (5 ώρες) 

■ Αξιολόγηση. (1 ώρα) 
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2. Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται. 

3. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Η απόφαση αυτή να δημσσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 4 Σεπτεμβρίου 2015 

ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΩΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΑ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 








